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宰 気 清浄 機 と 呼べ る 、 唯 一 の エア コン 


(ES 3 JEM1467 に 準拠 ) 
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2000 年 10 月 ~2021 年 10 月 末 の シャ ー プ プラ ズ マ 
クラ スタ ー 搭 載 商 品 及 び プ ラズ マク ラス ター イオ ン 
発生 デバ イス の 国内 ・ 海 外出 荷台 数 合計 。 


※ 国 内 家庭 用 エア コン に お いて 。2022 年 6 月 1 日 現在 。 (当社 調べ ) 

本 カタ ログ 掲載 商品 の 価格 に は 、 配 送 ・ 設 置 ・ 別 売 部 品 ・ 配 管 バ イプ ・ 付 帯 工事 、 使 用 済み 商品 の 引き 取り な どの 費用 は 
斉 ま れ て お り ま せん 。 ま た 、 エ アコ ン を 廃棄 する 場合 に は 家電 リサ イク ル 法 に 基づく 収集 ・ 運 搬 料 金 、 再 商品 化 等 料金 
(リサ イク ル 料 金 ) が 必要 に な り ま す 。 
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て エア コン + 空気 清 兆 機 。 上 質 な 


( 静 電 フ ィ ル ター 方 式 、JEM1467 に 準拠 ) 


で 。 


シャ ー プ 史上 最高 濃度 の プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン と 業界 No.1* の 空気 清 


ョ 濃度 が 上 が れ ば 効果 も 上 が る 。 高 濃度 プラ ズ マ クラ スタ ーNEXT 搭 載 空気 清浄 機 と 呼べ る 


イオ ン 濃度 の 比較 < (当社 調べ > 。 画 フラ スィ ォ ン 講 マ イナ スイ オン プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン は 、 自 然 に ある の と 

Mi ーー - 同じ オン で 、 安 全 人 性 を 確認 済み で す 。 混 / / / 
度 が 上 が る ほど 効果 高まり 、 プ ラズ マク ラ ーーーーーー 

nm -… スターNEXTT な ら 、1cm3 あ た り 50.000 個 $ の pp 

目 園 。 失 嘩 度 を 実現 。 シ ャ ー プ 史上 最高 濃度 で 、 

お 部 屋 の きま ざま な 空気 リス ク に 立ち 向かい 、 

cs a 健やか な 環境 へ と 導き ます 。 詳し く は P11-12 A 
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ll 念 写真 画像 は イメ ー ジ で す 。 


(ご 
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デビ < ーーー プ 3 、 
メメ ンマ Y の 4 カ O Airestll は SMCG' の SS 
選ば れ て いま す 。 


浄 能力 で 菌 や ウイ ルス に アプ ブローチ 


※ 国 内 家庭 用 エア コン に お いて 。JEM 空気 清浄 適用 床 面積 55 畳 。2022 年 6 月 1 日 現在 。 (当社 調べ ) 


Airest 


「 は これ ら の 理由 で 
Airest を 選ば れ た 方 は 


本 格 空気 清浄 性 能 
が 欲し い 


エア コン 内 部 を 清潔 に 
保っ て 欲し い 


画 お 客 さ ま の 声 


(40 代 女性 ) 
と 思っ た 。 (30 代 女性 ) 


空 
気 清浄 機 を 置き た く な 
か っ た 。 (50 代 男性 ) 


14 
壁掛 け だ か ら 


だ と 思っ た 。 (30 代 女性 ) 


吹き 出し 品 に 
が ある の で ES 
と 思っ た 。 (40 代 女性 ) (50 代 男性 ) 


⑧Airest ご 購入 者 へ の アン ケー ト 調 査 。 (当社 調べ N=325) 


ィ を の 本 
実際 に Airest を ご 使用 中 の お 客 さ ま に A 
エア コン の 中 を 見 せ て いた だ きま し た ! 
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1 年 半 使 用 


、 本 格 的 7 a 気 清 浄 能 攻 ( 静 電 フ ィ ル ター 方 式 、JEM1467 に 準拠 ) 


= 本 格 的 な 空気 清浄 機 を エア コン と 一 体 
a 、 化 。 吸 い 込み 口 全 て を 覆う 集 じ ん 脱臭 
フィ ルター と 、 空 気 清浄 機 と 同じ 仕組 み 


の シロ ッ コ ファ ン を 採用 し た 新 構造 で 、 ( 〇 


パワ フル な 空気 清浄 力 と エア コン 内 部 の 


NN に 
清潔 性 を 実現 し まし た 。 冷暖 房 だ け で な く 空 気 清浄 機 と し て も ずっ と 使っ て いる デ 
ロー y 詳し く は P5-8 テー ビジ eg の に 、 こ こま で キレ イ と は 驚き まし た 。 (30 代 女性 ) 
ンジ 内 首 シ 


空気 浄化 と 内 部 の 清河 に こだわ っ 
NP シリ ー ズ UP5-10 


空気 清浄 機 と 呼べ る 、 唯 一 ** の エア コン Airest プラ ズ マ クラ スタ ーNEXT 
EN 温度 、 温 度 、 気 流 も 快適 に コン トロ ー ル 「 匠 の 冷房 
2 フラ ッ グ シッ プ モ デル 


ココ a 


※1 国内 家庭 用 エア コン に お いて 。2022 年 6 月 1 日 現在 。 (当社 調べ ) 


Plasmacluster 
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空気 清浄 機 基準 クリ ア EN 


2 スマ クラ スタ ニー プラ ズ マ クラ スタ ー パ トロ ー ル (お 部 屋 プ ラス ) 
ウリ ニン ル 4 リ パ 
プラ ズ マ クラ スタ ー パト ロー ル ( 内 部 ) 
抗菌 ダス ト ボ ックス ・ 防 カビ 加工 送風 路 / ド レン パン 
室内 機内 部 の 結露 を 抑え る 「 熱 交換 器 吹き 付け 方 式 」 
リモ コン (⑧ 抗 苗 リモ コン 
部 清浄 
親水 性 コー ト 熱 交換 器 
上 下 両開き ロン グ パ ネル 気流 制御 


日 
則 
1 
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ホコ リ の 侵入 を 抑え る 「 集 じん 脱臭 フィ ルター」 


i 
He 


足もと 温度 コン トロ ー ル 


難 画 史 S 紳 吾 普 
紅 団 水田 届 一 計 MIN 人 AAMIN 


暖房 | スピ ー ド 陰 門 ・ プ レ ウ ォ ー ム 制御 
| スピ ー ド 暖房 即 温 風 
( り 匠 の 冷房 
™ i スピ ー ド 人 冷房 
除湿 コア ンタ 除湿 氷結 ドラ イ ・ コ アン タダ 除湿 


ER エコ 自動 運転 (足もと ・ 人 ・ 日 射 ・ 湿 度 ・ 季 節制 御 ) 
お で か け オ ー ト セー ブ / お で か け オ ー ト オフ 
気象 予報 連携 制御 (日 中 AL・ お や すみ AI) 
スマ ー ト フォ ン 遠 隔 操作 


COCORO AIR 
クラ ウド Al ペッ ト ※2/ や さ し さ / 消 臭 モ ー ド 
し 加湿 空気 清浄 機 連携 (空気 清浄 連動 ・ 介 ) サー キュ レー ショ ン 連 動 ・ 暖 房 加湿 連動 ・ お や すみ 連動 *) 
※N-P シ リー ズ は 、 サ ー キ ュ レ ーション 連動 ・ 暖 房 加湿 連動 ・ お や すみ 連動 の み 
無線 LAN 内 蔵 
信頼 性 高 外気 温 45*C 対 応 ※3 
6 a AY-N22P.w AY-P22X-w 
8 a AY-N25P-w AY-P25X-w 
10 言 AY-N28P-w AY-P28X-w 
12 叶 ※* AY-P36X-w 
14 告 AY-N40P-w AY-P40X2-w 
18 a“ AY-N56P2.w AY-P56X2-w 
20 a AY-P63X2-w 
23 叶 *※ AY-P71X2-w 
26 叶 *< AY-P80X2-w 


*1 当 技 術 マ ー ク の イオ ン 個 数 の 目安 は 、 商 品 を 壁 に 設置 し 、「 風 量 最大 」 運 転 時 に プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面積 の 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 1cm3 あ た り 50,000 個 以上 で す 。 *2 当 技 術 マ ー ク の 数 字 は 、 商 品 を 壁 に 設置 し 、「 風 量 
温度 。 冷 房 能力 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。※4 お 部 屋 の 条件 を 考慮 し て お 選び 頂く 必要 が あり ます の で 、 販 売店 に ご 相談 くだ さい 。 ま た 、 機 種 に より 異な る 場合 が あり ます の で P10、P23-P28 の 機種 別 辿 数 を ご 確認 くだ さい 。 


の ウー アン ペペ マンツ グン トン 


GPS 


プラ ズ マ クラ スタ ー25000 芝 42 ル クラ クコ.500.0.0 プラ ズ マ クラ スタ ー25000 2 クル ンス 22 ご)(00 
フィ ルター 自動 掃除 フィ ルター 自動 掃除 は ず せ ルー バー 搭載 無線 LAN 内 蔵 モ デル 
ョ ジ 2 パ RY 多 レー ドド 3 富有 族 スタ ンタ ダー ドモ デル 無線 LAN 内 蔵 モ デル 

ロ | | ロ 


高 さ 


フラ スマ クラ スタ ー プ SO000 


プラ ズ マ クラ スタ ー パ トロ ー ル (お 部 屋 ) 


スポ ッ ト 消 臭 ・ 部 屋 干し 部 屋 干し 


プラ ズ マ クラ スタ ー パト ロー ル ( 内 部 ) 


フィ ルター 自動 掃除 
抗菌 ダス ト ボ ックス 
は ず せ ルー バー は ず せ ルー バー 


1 久間 り モ コン = = | 


内 部 清浄 


親水 性 コー ト 熱 交換 器 


EE 
エコ 自動 運転 (日 射 ・ 湿 度 ・ 季 節制 御 ) 


お で か け 


高 外 気温 45°C 対 応 ※3 
AY-P22H-w AY-P22F-w AY-P22D-w AY-P22S-w 
AY-P25H-w AY-P25F-w AY-P25D-w AY-P25S-w 
AY-P28H-w AY-P28F-w AY-P28D-w AY-P28S-w 
AY-P40H-w / AY-P40H2-w AY-P40F-w AY-P40D-w AY-P40S-w 
AY-P56H2-w AY-P56F2-w AY-P56D2-w 
AY-P63H2-w 


最大 運転 時 に プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面積 の 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 測定 し た 1cm3 当 た り の イオ ン 個 数 の 目安 で す 。 ※2 ペッ トモ ー ド の ご 利用 は 、 ア プリ に 表示 され る 注意 事項 を ご 確認 の 上 ご 使用 くだ さい 。※3 室外 機 吸い 込み 


irest 


玉 記 パワ フル な 空気 清 


プロ 気 NE = 国内 家庭 用 エア コン に お いて 。JEM 空気 清浄 適用 床 面積 55 早 。2022 年 6 月 1 日 現在 。 (当社 調べ ) ( 静 電 フ ィ ル ター 方 式 ) 
エエ え し / 月 / 


WW 
空気 の 汚れ を まる ご と 、 集 じ だ 


© Qe 


浮遊 カビ 菌 * kc 浮遊 菌 *a 


トイ レ 臭 *1 料理 臭 


1 時 間 あ た り の 


0.4¢ 


(空気 清浄 自動 運転 時 ) 


集 じ ん 脱臭 吸い 込み 口 全 て を 覆う の で ニオ イ や ホコ リ を 
パワ フル な 空気 清浄 を 較 痕 較 幼 還 | し っ か り キ ャ ッ チ 。 


H ー ヽ 生 4 連 シ ロッ コ 空気 清浄 機 と 同じ 仕組 み の シ ロッ コ フ ァ ン ※10 を 採用 
実現 し た 新 構造 ファ ン 構 造 力強い 吸い 込み を 実現 。 


例 画像 は イメ ー ジ で す 。 


※ 国 内 家庭 用 エア コン に お いて 。 集 じん 脱 具 フィ ルター… 集 じん 脱臭 フィ ルター で 吸い 込み 口 全 て を 覆う 構造 。4 連 シロ ッ コ ファ ン …4 つ の シロ ッ コ ファ ン を 採用 。2022 年 6 月 1 日 現在 。 (当社 調べ ) 


@PM2.5 と は 2.5um 以 下 の 微小 粒子 状 物質 の 総称 で す 。 介 この エア コン で は 0.1um 未 満 の 微小 粒 
子 状 物質 に つい て は 、 除 去 の 確認 が で き て いま せん 。 ま た 、 空 気 中 の 有害 物質 の すべ て を 除去 で きる も 


) 上 の で は あり ませ ん 。@32m3( 約 8 辿 ) の 密閉 空間 で の 効果 で あり 、 実 使用 空間 で の 結果 で は あり ませ ん 。 
※ 試 験 方 法 上 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) 判定 基準 :0.12.5um の 微小 粒子 状 物質 を 、32m*( 約 8 時 ) の 密閉 空間 で 99% 除 去 する 時 間 が 90 分 以内 で ある こと 。 (32m?( 約 8 畳 ) の 試験 空間 に 換算 し た 値 で す 。) 


念 写真 (画像 は イメ ー ジ で す 。 欠 こ の ペー ジ は N-P シ リー ズ の 説明 で す 。※ 1 乾 試 験 機関 : 当 社 調べ 。 電 試験 方 法 :N-P シ リー ズ に お いて 。 1m3 の 試験 空間 に て 。JEM1467 脱 臭 性 能 試 験 に 準拠 。 画 試験 結果 : ア ン モ ニア ・ ア セト 
(一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー。 電 試 験 方 法 :N-P シ リー ズ に お いて 。25m3 の 試験 室 に て 。 浮 遊 菌 (1 種 類 )、 浮 遊 カビ (1 種類 )、 浮 遊 ウ イル ス (1 種 類 ) を 浮遊 させ 、 空 気 清浄 機 運転 を 実施 。 画 試験 結果 : 空 気 清 浄 機 運転 前 と 比 
害 物 質 ( 一 酸化 炭素 等 ) は すべ て 除去 で きま せん 。 ※4 旬 試 験 依頼 先 :( 一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 坦 試験 成績 書 : 第 19128097001-*101 号 (2020 年 1 月 8 日 発行) 試験 方 法 :N-P シ リー ズ に お いて 。25m3 の 試験 室 に 
法 : 当 社 に て 約 20m3 ( 約 5 畳 相当 ) の 試験 空間 に カビ 菌 を 付着 させ た ベニ ヤ 板 を 置き 、 プ ラズ マク ラス ター 送風 運転 を 実施 。JISZ2911 を 参考 に し て カビ 発育 面積 を 比較 。 画 試験 結果 :8 日 後に 付着 カビ 菌 の 増殖 を 抑制 。 ※6 
ラズ マク ラス ター 送風 運転 を 実施 。 菌 の 除去 率 を 算出 画 試 験 結果 :9 日 後に 99% 抑 制 。※7 倫 試 験 機関 : 当 社 調べ 倫 試 験 方 法 : 約 74m3( 約 18 畳 相当 ) の 試験 空間 に て 、 タ バ コ の ニオ イィ 成 分 を 染み 込ま せ た 試験 刻 を 吊る し 、 プ 
⑧ 試 験 機関 : 当 社 調 べ @ 試 験 方 法 : 約 74m3( 約 18 畳 相当 ) の 試験 空間 に て 、 排 せつ 物 の ニオ イ 成 分 を 染み 込ま せ た 試 験 片 を 吊る し 、 プ ラズ マク ラス ター 送風 運転 を 実施 。 消 臭 効 果 を 6 段階 臭気 強度 表示 法 に て 評価 。 画 試験 
9 込 ) [2014 年 4 月 改定 ] (家電 公 取 協 調べ ) 消費 電力 量 14.8Wh。 ※10 シロ ッ コ ファ ン の 画像 は イメ ー ジ で す 。 実物 で は 左右 の 色 が 異な り ま す 。 ※11 ブロ ー ド バン ド 回 線 ( 常 時 接続 ) が 必要 で す 。*QR コ ー ド は 、 ス マー ト フ ォ ン 


「Airest 製品 紹介 」 
「Airest の 集 じ ん 実験 」 紹介 動画 * 


浄 力 を 実現 し た 新 構造 。 


プラ ズ マ クラ スタ ーNEXT が 、 フ ィ ル ター で 
捕 集 で き な い 付着 し た ニオ イ や 上 菌 を 消 臭 ・ 除 菌 P 詳し く は P11-12 


Plasmacluster 2 
付着 付着 > 付着 
カビ 菌 *5 ニオ イ 原 因 菌 *5 タバ コ 臭 *5 シ 
双 
玉 b 約 30 分 ~9 日 後 の 効 果 で す 。 約 5 畳 ~18 畳 相当 の 密閉 試験 空間 に お ける 試験 結果 で あり 、 gah 2 
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\ ー カク = > ワ ロ ゞ 圭 ミ 4 
大 風量 の エア コン だ か ら 、 微 細 な チリ や 
2 適用 床 面積 房 
ホコ リ 、 ニ オイ を パワ フル に 集 じ ん 脱 55 畳 
有三 上 % 
し ます 。 | 
回 Airest 圭二 
人 @ 画 像 、 グ ラフ は イメ ー ジ で す 。 Re 302 時 間 
PP 際 
2 つの セン サー で 賢く 運転 湿 
ホコ リ / 二 オイ セン サー で 、 微 細 な ホコ リ ま で 検知 。 キ レイ モニ ター の 光る キレ イモ ニタ ー ゃ ーー 
色 で 空気 の 汚れ 度合 い を お 知ら せ 。 ア プリ で も 確認 可能 ※11 で す 。 汚い 全 還 = き = キレ イ 
暖 
@ 浮 学 し て いる 飛 涼 粒子 : 
付着 し て いる 飛 潜 粒 子 。 : 
空気 清浄 フィ ルター を 搭載 し て いな い 一 般 的 な エア Airest 
コン (当社 比 ) で は 、 飛 洒 粒 子 が 捕 集 さ れず 部 屋 中 に ーー 
飛散 され る の に 対し 、「Airest」 で は 部 屋 の 空気 を 循環 a 員 
RL / 回 
x 空気 清 浄 s 和 上 MM を な に 捕 集 運転 時 で ッ as る 
させ 空気 清浄 フィ ルター で 飛 潜 粒 ゴ ND 捕 飛 涼 粒子 の 4 US ネ 
で きる こと が シミ ュ レ ーション に より 確認 で きま し た 。 き < ^ was 9 
_ 1 り 隊 カ eu 
※ 声 を 出す こと で 発生 する 飛 漆 の ほか 、 こ れ ら の 飛 漆 の うち 特に 小さ い ir | 
PCO2G の 2 飛 涼 粒 子 が 捕 集 さ れず 、 エ アコ ン か yet 気 を 代 環 させ 集 じん 脱臭 フィル 
信 当 結果 は 、 京 都 工芸 繊維 大 学 と 共同 で 実施 し た シミ ュ レ ーション に よ ら 吹 き 出さ れ 部 屋 中 に 拡散 。 ター Mo 飛散 を 抑制 。 
る 結果 で す 。 本 検証 は 、 あ くま で シミ ュ レ ーション 結果 で あり 、 実 際 の ウイ 結 
ルス を 使っ て 実証 し た わけ で は あり ませ ん 。 実 使用 環境 と は 異な り ます 。 頼 
性 
「 気 流 解析 動画 ] Airest 編 * 
アル デ ヒ ド ・ 酢 酸 を 30 分 以内 に 99% 以 上 除去 。 タ バ コ の 有害 物質 (一 酸化 炭素 等 ) は すべ て 除去 で きま せん 。 常時 発生 し 続け る ニオ イ 成 分 (建材 臭 ・ ペ ッ ト 臭 な ど ) は 、 す べ て 除去 で きる わけ で は あり ませ ん 。 ※2 坦 試 験 機関 : 
較 し 、 ぐ 浮遊 菌 > 約 12 分 で 99% 減 少 (第 19061393001-0301 号 ) 浮遊 カビ > 約 13 分 で 99% 減 少 ( 第 19061393001-0501 号 ) < 浮遊 ウイ ルス > 約 12 分 で 99% 減 少 (第 19061393001-0201 号 ) ※3 タバ コ の 有 
て 。 花粉 の アレ ル 物 質 を 浮遊 させ 、 空 気 清浄 機運 転 を 実施 。 較 試験 結果 : 約 20 分 で 99% 抑 制 。 ※5 但 試 験 依頼 先 :( 一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 電 試験 成績 書 : 第 14039227001-01 号 (2014 年 5 月 7 日 発行) 試験 方 
人 @ 試 験 依頼 先 :( 一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 坦 試験 成績 書 : 第 17122054001-0101 号 (2017 年 11 月 14 日 発行 ) 信 試 験 方 法 : 当 社 に て 約 20m3 ( 約 5 早 相当 ) の 試験 空間 に ニオ イ 原 因 菌 を 付着 させ た 試験 片 を 設置 し 、 プ 
ラズ マク ラス ター 送風 運転 を 実施 。 消 臭 効果 を 6 段階 臭気 強度 表示 法 に て 評価 。 較 試験 結果 : 約 30 分 で 気 に な ら な い レ ベル まで 消 臭 。 但 ニオ イ の 種類 ・ 強 さ ・ 対 象 物 の 素材 な ど に よっ て 、 ニ オイ の 除去 効果 は 異な り ま す 。 ※8 
結果 : 約 6 時 間 で 気 に な ら な い レ ベル まで 消 臭 。 但 ニオ イ の 種類 ・ 強 さ ・ 対 象 物 の 素材 な ど に よっ て 、 ニ オイ の 除去 効果 は 異な り ま す 。※9 AY-N40P に お いて 、 空 気 清浄 機運 転 ( 風 量 自動 時 )、 電 力 料金 目安 単価 27 円 /kWh( 税 
や タブ レッ ト 端 末 の バー コー ドリ ー ダ ー で 読み と っ て くだ さい 。 亀 「Airest 製品 紹介 」 [Airest の 集 じん 実験 」https://jp.Sharp/aircon/airest_mov/ [気流 解析 動画 ]Airest 編 https://jp.sharp/aircon/mov1029/ 6 
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長期 間 使用 する と 


エア コン の 中 は こん な こと に .… 


2 症 間 N、 
新 構造 で _ 


エア コン 内 部 や 熱 交 換 器 を 清潔 に 保つ 


Airest は 集 じ ん 脱臭 フィ ルター で 細か な ホコ リ の エフ 
内 部 へ の 侵入 を 99% カッ ト ※2。 


当社 従来 モデ ル 


長期 間 使 用 する と 
こん な に ホコ リ が .… 


ML 
送風 路 ( 内 部 ) ※ 


カビ を 抑え る 新 構造 で 、 


カビ を 抑え る か ら 内 部 が キレ イ 


カビ を 抑制 (当社 比 


(⑯⑩ 
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100 


を 


使用 開始 時 
Airest 


使用 開始 時 10 年 後 10 年 後 
当社 従来 モデ ル 


(AY-L40D) 


』 空 気 清浄 機 と 一 体 な の で 、 空 気 清浄 機 を 別 で 運転 する 必要 が な く 、 電 気 代 を 抑え ます 。 


人 @ 写 真 ・ 画 像 は イメ ー ジ で す 。 信 この ペー ジ は N-P シ リー ズ の 説明 で す 。 ※1 試験 機関 :( 一 社 ) カ ヒビ 予報 研究 室 。 電 試験 報告 書 :No.191202(2019 年 12 月 3 日 発行 ) 試験 方 法 : 当 社 に て 室温 28 で 、 湿 度 60% の 条件 で 、 内 部 清浄 切 空 


に 付着 し た ホコ リ の 量 を 比較 。 較 試験 結果 :(AY-J22D)365.7mg 付 着 、(AY-N22P) 1.5mg 付 着 。 ※3 


エア コン 運転 状態 で 、 約 1 年 相当 の ホコ リ ( 約 2g) が フィ ルター に 付着 する よう に 散布 し た 際 に 、 フ ィ ル ター を 通過 する ホコ リ の 量 を 測定 


較 。 エ アコ ン 運 転 時 間 、 条 件 は 冷房 :7 時 間 / 日 X<134 日 (設定 温度 26 度 、 室 温 35 度 、 湿 度 50%) 暖 房 :7 時 間 / 日 X159 日 (設定 温度 23 度 、 室 温 7 度 、 湿 度 50%) 積算 消費 電力 量 :Airest(AY-N40P) : 使 用 初め 消費 電力 量 1.125kWh、10 
を 2 時 間 実 施し 、 そ の 後 運転 停止 5 時 間 の 計 7 時 間 に お ける 室内 機内 部 の 湿度 を 測定 し た 結果 、 エ アコ ン 内 部 の 露点 温度 を 算出 し 結 起 状 態 に な ら な いこ と を 確認 。 ※5 乾 試 験 機関 : 当 社 調べ 。 電 試験 方 法 : 室 温 27C 湿度 60% の 条件 


さ 出 す 風 を キレ イ に 。 


\ 直紀 り 居 は 
内 部 へ の ホコ リ を ブロ ッ ク 、 吸 い 込 み 口 全面 を 覆う 「 集 じん 脱臭 フィ ルター」 


※ 国 内 家庭 用 エア コン に お いて 。 集 じん 脱臭 フィ ルター で 吸い 込み 口 全 て を 覆う 構造 。2022 年 6 月 1 日 現在 。 (当社 調べ ) 


微細 な ホコ リ ま で キャ ッ チ で きる フィ ルター で 吸い 込み 口 全 面 を 和 覆う 構造 を 採用 し 、 カ ビ の 原因 と な る ホコ リ を カッ ト 。 
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画 ホコ リカ ッ ト 当社 従来 モデ ル Airest 
エア フィ ルター の み で 集 じ ん 脱臭 フィ ルター 2 
内 は 小さ な ホコ リ な ど が で 小さ な ホコ リ も ※ 
上 に 通過 し て し まう 。 キャ ッ チ 。 
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内 部 の 湿気 を 抑え る 「 熱 交換 器 吹 き 付け 方 式 」 WM 
7/7 
冷房 運転 時 、 吸 い 込 ん だ 空気 を 冷や す 熱 交換 器 を 吹き 出し 口 に 配置 。 こ れ に より 、 カ カビ の 原因 と な る 湿度 の 上 昇 や 結露 の 房 
発生 を 抑え ます 。※4 
画 湿度 を 抑制 ま 5 (当社 比 ) 当社 従来 モデ ル Airest ーーーー 
OO 
0 除 
湿度 の 上 昇 を 抑制 = 
内 が 2 
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ii | ーー 
2 室内 湿度 
0 室内 と ほぼ 暖 
冷房 運転 スタ ー ト 2 時 間 同 湿度 LL = 
@ 画 像 は イメ ー ジ で す 。 時 3 部 の 空気 が 冷や され 、 高 湿 状態 と な り 、 カ ビ の 原 熱 交 換 器 が 吹き 出し 口 に ある こと で 、 内 部 は 部 
EE i OD 因 と な る 結露 が 発生 し や すい 。 屋 と ほぼ 同じ 湿度 で 結露 発生 を 抑制 。 
ーー ニー ニダ 4 
る ⑧ グ ラフ や 図 は イメ ー ジ で す 。 
A 
w WM" - = ~ ここ ーー 下 
フィ ルター な どの 交換 目安 を スマ ホ で 確認 お 手入れ ラク ラク 5 
ヲ ィ ルター や プラ スズメ マ クラ ヌ < お 手入れ ・ 情 到 状 沈 で お 手入れ は 6 ヶ月 に 1 度 ※、 エ アフ ィ ル ター の ホ ヨ ョ ヨリ を 
ター イオ ン ユ ニッ ト の 最適 な 交 ーー 掃除 機 で 吸い 取る だ け の カン タン お 手入れ 。 
| TI 
換 目安 が ひと 目 で わか り ま す 。 計 


の E 華 じ ん 親 械 フィ ルター ーー フィ ルター を 束 
こっ COCORO AIR a SA 引き 出す だ け の 
@ ミ マー = / 

っ “ 
無線 LAN 内 蔵 = 


@ ブ ロー ドバンド 回 線 (常時 接続) が 必要 で す 。 swwwss 。  . 
⑯ ス マー ト フ ォ ン の 「COCORO HOME] m9 ns 
アプ リ ( 無 料 ) で 設定 し て いた だ く 必 要 が | ーー 
あり ます 。 (WO (Cm) i 
@ 画 面 は イメ ー ジ で す 。 ※ 使 い 方 や 環境 に より 異な り ます 。 ホコ リ は 掃除 機 で 吸い 取る だ け 


気 清浄 機 連続 運転 切 で 、8 時 間 / 日 に て 冷房 運転 を 実施 。 カ ビ セ ン サ ー を 設置 し た 当社 従来 モデ ル (AY-J40D) と (AY-N40P) で の カビ セン サー の 菌糸 長 レベ ル を 比較 。 ※2 当社 従来 モデ ル (AY-J22D) と (AY-N22P) に お いて 、 室 内 機内 部 
し 、 約 10 年 使用 時 の エア コン 内 部 へ の ホコ リ 侵入 量 を 算出 。 そ の ホコ リ 量 が エア コン 内 部 に 付着 し た 際 の 風量 低下 率 を 測定 し 、 そ れ と 同 風量 の エア コン を 用 いて 、 当 社 環境 試験 室 に て 冷房 / 暖 房 運転 し た 際 の 積算 消費 電力 量 を 比 
年 後 消費 電力 量 1.125kWh。 当社 従来 モデ ル (AY-L40D): 使 用 初め 消費 電力 量 1.085kWh、10 年 後 消費 電力 量 1.312kWh。※4 介 試 験 機関 : 当 社 調べ 。 倫 試 験 方 法 :AY-N40P に お いて 。 室 温 27'C 湿度 60% の 条件 で 、 冷 房 運転 
で 、 当 社 従来 モデ ル (AY-J40D) と (AY-N40P) に お いて 、 冷 房 運転 を 2 時 間 実施 し て いる 間 の 室内 機内 部 湿度 を 測定 。 較 試験 結果 (AY-J40D) 湿 度 最大 95%% ま で 上 昇 。 (AY-N40P) 湿 度 最大 65% ま で 上 昇 。 8 


Airest 気流 / Al / 設置 ・ デ ザイ ン 


<N-P シ リー ズ 


上 下 両開き ロン グ パ ネル で 部 屋 全体 が 快適 な 空間 に 。 


暖房 時 は パネ ル を 下 に 開き 、 冷 房 時 は パネ ル を 上 に 開き 、 風 が 直接 体 に 当たら な いよ うに 制御 し ます 。 


パネ ル が 下 に 開い て パネ ル が 上 に 開い て 
足もと まで 暖か 風 を 天井 方 向 へ 


クラ ウド の Al で 気象 予報 と 連携 。 


⑱ ブ ロー ドバンド 回 線 (常時 接続 ) が 必要 で す 。 


# 
気温 、 日 射 量 、 花 粉 /PM2.5 な どの 気象 予 (し (冷え や すさ )( 暖まり や すさ 
ご 9 机 た = ( 日 射 量 の 影響 度 ) ー 
報 を 活用 し 、 ク ラウ ド の Al に よる 運転 制 2 ( M/PM2.5 な ど と 前 
御 で 日 中 か ら 睡 眠 中 まで を 通じ て ト 
クラ ウド より 、 気 象 お 部 屋 の 環境 を 
快適 さ を 実 現し ます 。 予報 を 取得 し ます 。 分 析 ・ 学 習 し ます 。 


®$ cocORO AIR = 


空気 清浄 機 の 床 置き スペ ー ス が 不要 。 
リビン グ は も ちろ ん 寝室 な どの 小 部 屋 に も お すす め 。 


a ) 


EN 


9 ⑧ 写 真 は イメ ー ジ で す 。@ こ の ペー ジ は N-P シ リー ズ の 説明 で す 。 


空気 清 浮 機 と 
唯一 


の エア コ 


※1 国内 家庭 朋 


呼べ る 、 


エア コン に お いて 。JEM1467 に 準拠 。2022 年 6 月 1 日 現在 。 (当社 調べ ) ( 静 電 フ ィ ル ター 方 式 ) 
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エア レス ト 


278mm 


-W (ホワ イ トン 
447mm 


630mm 


300 
800 ( 脚 含 346)mm 
(配管 カバ ー 部 65)mm 


〇 最大 配管 長 :15m (チャ ー ジ レス 15m) 


798mm※2 


e* 
®$ COcOROAIR 
AU-N22PY 人 室内 機 設置 条件 
AU-N25PY 天井 
AU-N28PY 50mm 以 上 # 
AU-N40PY 
AU-N56P2Y 


※ 設 置 可能 な 障害 物 の 奥行 き 


〇 最大 高低 差 :10m 


0 
% for KOHKIN _ A 運転 可能 
ECHONETLite 
(リモ コン ) 


電源 コー ド 長 さ :[2.2/2.5/2.8kW] 左 出し :1.1m、 右 出し じ :1.8m 


冷暖 房 の 主 な 畳 数 


[4.0/5.6kW] 左 出し :0.75m、 右 出し :1.4m 
10 き 


冷暖 房 の 主 な 畳 数 


AY-N28P.w 


冷暖 房 の 主 な 畳 数 


14 き 


AY-N40Pw 


抗菌 リモ コン 冷暖 房 の 主 な 豊 数 
※6 適 有 
〈 リ モコ ン 〉 
CRMC-B077JBEZ AY-N22P_.w オー プン 価格 
eC 温 度 設 定 nam- れ 上 省エネ 基準 | 通年 エネ ルギー 
皿 0.5"C 温 度 設 定 期間 消費 電力 量 | と 自 林 年度 | 軍記 補 還 (APF) 
フタ 開 時 717kw [14100%| 5.8 
(JIS C 9612:2013) (寸法 規定 ) (JIS C 9612:2005) 
畳 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) 
暖 6 一 7 唱 の 55 500 
房 (9-11m2) (0.8~4.5) (150~1250) 
冷 。6~9 呈 2.2 470 
房 (10-15m2) (0.8 一 3.2) (180~810) 
室内 機 ブ ラグ 形状 () 単 相 100V-15A 
er + 


低温 暖房 能力 *7 3.3kW 


冷暖 房 の 主 な 畳 数 


18E 


AY-N56P2.w 


AY-N25P.w オー プン 価格 オー プン 価格 オー プン 価格 
| 回 生 省エネ 基準 | 通年 エネ ルギー 本 お 計 省エネ 基準 | 通年 エネ ルギー a 省エネ 基準 | 通年 エネ ルギー 
期間 消費 電力 量 | と 目標 年 度 期間 消費 電力 量 | 年度 | | 江 (AP 期間 消費 電力 時 | 年度 | 大 (APP) 期間 消費 電力 量 | と 自 林 年 度 | 軍記 補 半 )(APF) 
815kwn 2010% 913kwn W210 100, 5.8 1,484kwn W210f 104, 5.1 2,118kwn W210 100,| 5.0 
(JIS C 9612:2013) (寸法 規定 ) (JIS C 9612:2005) (JIS C 9612:2013) (寸法 規定 ) (JIS C 9612:2005) (JIS C 9612:2013) (寸法 規定 ) (JIS C 9612:2005) (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 
畳 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) 畳 数 の めやす 能力 (KW) 消費 電力 (W) 畳 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) 畳 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) 
暖 6 へ 8 穫 2.8 580 暖 8 て 10 崩 3.6 850 暖 11->14 表 5.0 1480 暖 15- ン 18 重 6.7 2050 
房 (10-13m2) (0.8~4.5) 、 (150 一 1250) 房 (13~16m2) (0.8~5.2) (150~1470) 房 (18~23m?) (0.8~6.4) (150~2000) 房 (24~30m?) (0.8~9.0) (140~2940) 
冷 710 呈 2.5 560 冷 8 て 12 財 2.8 670 冷 11 一 17 旦 4.0 1240 冷 15 へ 23 重 5.6 1950 
房 11 ご 17m2) (0.8 一 3.3) (180 一 830) 房 (13-19m2) (0.8~3.4) (180~850) 房 (18 一 28m2) (0.8~4.4) (180 一 1550) 房 (25-39m2) (0.8~5.7) (140 一 2100) 
室内 機 ブラ グ 形 状 (1 ) 単 相 100V-15A 室内 機 ブラ グ 形 状 (| ) 単 相 100V-15A 室内 機 ブラ グ 形状 ( り 単 相 100V-20A 室内 機 ブ ラグ 形状 に う 単 相 200V-15A 
低温 暖房 能力 *7 3.3kW 低温 暖房 能力 *7 3.8kW 低温 暖房 能力 *7 4.8kW 低温 暖房 能力 *7 6.5kW 
気 プラ ズ マ クラ スタ ー 清潔 ・ お 手入れ 気流 制御 
機能 ラズ 
防 半 誠信 フラ スマ | プラ スマ | フル 風 ク リー ン | エア | フィ ルター | 抗菌 ダス ト | ファ ン | 防 カビ | 親水 性 コト | ,。、。。 | はずせ エア ロ | 局 住 エリ ア | っ つつみ 込む | 、。 ex 上下: 左右 部 屋形 状 ・ 
一 覧 表 陸 及 ク ラ スタ ー | クラス ター | ショ ッ ト | 部屋 し | シス テム | フィ ルター 自動 提 際 ボッ クス | 加工 | 加工 | | 清光 | ルー バー | 制御 | ダイ ナック | 検知 | 気流 | ピング 7 人 ト 所 手付 位 置 
上 下 両 開き ン 
に 『 后 | 人 8 
ー 9 ー @ @ ーー ー ー | dam | 一 @ @ 
冷房 | 除湿 冷 省エネ COCORO AIR タイ マー その 他 
※9 遠隔 操作 ・ 見 える 化 クラ ウド Al 制御 機器 連携 
= | すこ や か | 氷結 ドラ イ ・| スピ ー ド agal 時 刻 | お や すみ 切 | 高 外気 温 |HA JEM-A 
匠 の 冷房 | シャワー 気流 ロア ンダ タ 除 温 ( 冷 扉 / 際 局 お で か け 運転 状態 | 内 | 日 中 Al | 管 工 ネ 立ち ペッ ト | 加 温 空 気 | . ス マー ト ー | 対応 は 応 
シャ ワー 気流 コア ンダ 除湿 | (冷房 暖房 ) 自動 運転 遠隔 操作 | み ま も り 通知 二 ア リス | お や すみ AI 2 人 きき 清 当 提携 本 8 タイ マ タイ マ 対応 対応 
@ ンダ | | 昌和 温度 @ 藤 庄 @ ※10| ed ® @ 4 @ 
(3 季節 タイ | (温度 の | の 0 a ee Ed 人 
詳し く は P29-30 を ご 覧 くだ さい 。 
人 写真 は イメ ー ジ で す 。*1 当 技 術 マー ク の イオ ン 個 数 の 目安 は 、 商 品 を 壁 に 設置 し 、 | 風量 最大 ] 運転 時 に プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面積 の 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 1cmi あ た り 50.000 個 以上 で す 。*2 商品 を 壁 に 設置 し 、「 風 量 最大 運転 時 に 部 屋 中 央 ( 床 
上 1.2m) で 50.000 個 /cm 以 上 の イオ ン が 測定 で きる 床 面積 の 目安 で す 。※2 詳細 は P34 の 室内 機 取付 可能 寸法 を ご 確認 くだ さい 。※3 [ECHONETLite」] と エコ ーネット ロゴ マー ク は エコ ーネット コン ソー シア ム の 商標 で す 。※4 SIAA マ ー ク は 、IS022196 法 に 
より 評価 され た 結果 に 基づき 、 抗 菌 製品 技術 協議 会 ガイ ドラ イン で 品質 管理 ・ 情 報 公開 され た 製品 に 表示 され て いま す 。 (無機 抗菌 剤 ・ 練 込 ラ バー キー/ 筐 体 PO0122036A0012S) ※5 室外 機 吸い 込み 温度 。 冷 房 能力 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。※6 人 試 
験 機関 :( 一 財 ) ボー ケン 品質 評価 機構 信 試 験 番号 :JNLA2020K0462(2020 年 9 月 7 日 )、JNLA2020K0522(2020 年 9 月 23 日 )、JNLA2015K0139、JNLA2015K0140(2015 年 7 月 21 日 ) 人 試験 方 法 :JIS Z 2801 に 準拠 し 抗菌 性 試験 を 実施 。 画 試験 
結果 : 抗 菌 効果 あり 。 (抗菌 活性 値 2.0 以 上 ) 無機 抗菌 剤 ・ 練 込 ラバ ー キ ー/ 筐 体 ※7 外気 温 2C 時 。 暖 房 を 重視 し て エア コン を 選ぶ 際 、 ひ と つの 目安 と な り ます 。※8 AY-N40P に お いて 、 エ アコ ン か ら の 距離 が 風量 急速 運転 時 は 13m の 地点 で 、 風 が 到達 し て い 
る こと を 確認 。 お 部 屋 の 形状 、 家 具 お よび 照明 器具 等 の 配置 に より 異な る 場合 が あり ます 。 ※9 エコ 自動 運転 の 省エネ 性 能 は 、 当 社 試験 室 、 外 気温 35C、 季 節 夏 、 日 射 が な く 、 同 一 体感 温度 と な る 運転 開始 か ら 1 時 間 後 の 積算 電力 量 を 比較 。AY-N40P に お い 


て 、 当 社 試験 室 (14 時 ・ フ ロー リン グ ) に て 、 エ コ 自 動 運 転 (517Wh) と 通常 冷房 運転 設定 温度 26C(1007Wh) と で 比較 。 設 置 環境 、 使 用 状況 に より 効果 は 異な り ま す 。※10 ペッ トモ ー ド の ご 利用 は 、 ア プリ に 表示 され る 注意 事項 を ご 確認 の 上 ご 使用 くだ さい 。 
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プラ ズ マ クラ スタ ー © 
+ (OO = a 


プラ ズ マ クラ スタ ー が 365 日 活躍 。 
毎日 を も っ と 心地 よく 。 
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| © 
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こん な 方 に お すす め 


v4 NOD】 三 0 昭 語 /2DP7 に 1UU 
ツ 部 屋 を 締め きる こと が 多い 
ゾ ペッ ト を 飼っ て いる + 
ンプ 
に 
イプ 
つる 
マ て 


今日 も る 、 い い 空 気 と 。 プ ラズ マク ラス ター は シャ ー プ だ け 。 
〈《 プ ラズ マク ラス ター 技術 の 紹介 で す 〉 


こ RE T 
安全 性 が 確認 され て いる の で 、 高 濃度 化 が 可能 確か な 効果 ママ 
GLP*※ (優良 試験 所 基準 ) に 適合 し た 試験 施設 で 、 信 頼 性 の 高い 安全 性 の 商品 ご と に イオ ン 濃度 を 測定 し 、 プ ラズ マク ラス ター 適用 床 面積 (目安) を 
デー タ を 取得 し まし た 。 試験 機関 : (株 )LSI* デ ィ エ ンス 表記 し て いる の は 当社 だ け で す 


1cm3 当 た り の 
イオ ン 個 数 


8 


※GLP (優良 試験 所 基準 ) と は 、 化 学 物質 等 の 安全 性 評価 試験 の 信頼 性 を 確保 する た め 、 試 
験 施設 及び 、 試 験 操作 の 手順 書 な ど に つい て 定め られ た 基準 で す 。 
ご © で イオ ン 個数 それ ぞ れ 50,000 個 以上 
へ CG nr 田 さ い 
多く の 業種 の 企業 で 採用 され て いま す アッ 25000 | 


| TOYOTA NISSAN HONDA i © © + イオ ン 個数 それ それ 25,000 休 以上 
移動 空間 | 記 計 gasu DENSO ALPNE ISUZU と う mmm ロ 


交通 機関 上 *2 
Snow fy NANGAI el (0 6 0) 


オフ ィ ス 空間 we mn sad で で サン 人 それ それ 7.000@E 商品 を 壁 に 設置 し 部 屋 の 中 央 付近 (床上 1.2m) で 測定 し た 
AR 設 | FUJITEC 清和 設 came 「 光 Eb<] pc ’ 1 が PHYS 


ぁ し な た が す て BE 


LIXIL 四 =yo ホ ー ム DENSO [ZV4 Rinnai sg 本 ガス 
施設 機器 | 大 阪 カ ス Daigas  G 西 品 ポ ス Aderams Hietcxu を 4 ルフ 


ESEARCH 


( つ 


国内 外 の さま ざま な 試験 機関 で 効果 を 実証 


プラ ズ マ クラ スタ ー の 効果 は 、 国 内 外 の さま ざま な 試験 機関 で 実証 され て 


Electrolux 4 vamamoto Wash+ 


PROFESSIONAL 


2000 年 10 月 ~2022 年 6 月 生産 の プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 デバ イス の 採用 実績 で す 。 


いま す 。 詳し く は 当社 HP を ご 覧 くだ さい 。 https://jp.sharp/plasmacluster/ 


人 写真. 画像 は イメ ー ジ で す 。 倫 この ペー ジ は P-X シ リー ズ を 中 心 に 説明 し て いま す 。*1 当 技術 マー ク の イオ ン 個 数 の 目安 は 、 商 品 を 壁 に 設置 し 、 [ 風量 最大 運転 時 に プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面積 の 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 1cm? あ た り 50.000 個 以上 で す 。*2 当 技 
辿 相 当 ) 、( プ ラズ マク ラス ター25000) 約 55m3( 約 14 早 相 当 ) 、( プ ラズ マク ラス ター7000) 約 31m3( 約 8 周 相 当 ) の 試験 空間 に て プラ ズ マ クラ スタ ー 送 風 運転 を 実施 浮遊 / ビ 菌 を エア ー サ ンプ ラー に て 測定 。 較 試 験 結果 :( プ ラズ マク ラス ターNEXT) 約 84 分 、( プ ラズ マ 
着 させ た ベニ ヤ 板 を 置き 、 プ ラズ マク ラス ター 送風 運転 を 実施 。JISZ291 1 を 参考 に し て カビ 発育 面積 を 比較 。 較 試験 結果 :8 日 後に 付着 カビ 菌 の 増殖 を 抑制 。※3 人 試験 機関 : ベ トナ ム ホー チミ ン 市 パス ツー ル 研 究 所 試験 方 法 : 約 25m3( 約 6 時 相当 ) の 試験 空間 に ウイ 
相当 ) の 試験 室 に ウイ ルス を 付着 させ た ガー ゼ を 固定 し 、 プ ラズ マク ラス ター イオ ン を 放出 。 そ の 後 ガー ゼ を 回 収 し 、 ウ イル ス 除 去 率 を 測定 。 但 試験 対象 : 付 着 し た 1 種類 の ウイ ルス 。 軒 試験 結 果 : 約 600 分 で 99% 抑 制 。※5 試験 機関 米国 ハー バー ド 大 学 公衆 衛生 大 学院 
ペ 0 試 験 方 法 : 約 74m3( 約 18 畳 相当 ) の 試験 空間 に て 、 排 せつ 物 の ニオ イ 成 分 を 染み 込ま せ た 試 験 片 を 刷る し 、 プ ラズ マク ラス ター 送風 運転 を 実施 。 消 臭 効果 を 6 段階 臭気 強度 表示 法 に て 評価 。 還 試験 結果 : 約 6 時 間 で 気 に は ら な い レ ベル まで 消 臭 。 但 ニオ イ の 種類 ・ 強 
空間 に て 、 タ パコ の ニオ イ 成 分 を 染み 込ま せ た 試験 片 を 吊る し 、 プ ラズ マク ラス ター 送風 運転 を 実施 。 消 臭 効果 を 6 段階 ノ 気 強度 表示 法 に て 評価 。 軒 試験 結果 :( プ ラズ マク ラス ターNEXT) 約 30 分 、( プ ラズ マク ラス ター25000) 約 60 分 、( プ ラズ マク ラス ター7000) 約 80 分 
( 約 5 時 相 当 ) の 試験 空間 に ニオ イ 原 因 菌 を 付着 させ た 試験 片 を 設置 し 、 プ ラズ マク ラス ター 送風 運転 を 実施 。 菌 の 除去 率 を 算出 画 試 験 結果 :9 日 後に 99% 抑 制 。 ※9 但 試 験 機関 当社 調べ 倫 試 験 方 法 : 約 55m3( 約 14 財 相当 ) の 試験 空間 に て 、 プ ラズ マク ラス ター 送風 
広島 大 学 大 学院 先端 物質 科学 研究 科 倫 試 験 方 法 : 掃 除 を し な い 実 際 の 居住 空間 ( 約 8 時 ) で の 浮遊 ダニ の アレ ル 物 質 の 作用 を ELISA 法 で 測定 。 そ の 増加 率 を 算出 。 革 試験 結果 :4 週 間 後 に ダニ の アレ ル 物 質 の 増加 を 抑制 する こと を 確認 。※11 但 試 験 機関 (株 ) 電通 
田 試 験 庄 果 : プ ラズ マク ラス ター 送風 運転 を させ た 部 屋 で は 1 分 後 と 10 分 後 の 集 中 度合 い に 低下 が 認め られ な か っ た の に 対し 、 機 器 を 設置 し て いな い 部 屋 で は 有意 な 低下 が 認め られ た 。 ※12 但 試 験 機関 (株 ) 電通 サイ エン スジ ャ ム 坦 対象 被験 者 数 : 大 人 20 名 、 小 学 5・6 
後 と 5 分 後 の ス トレ ス 度 合い に 有意 な 低下 が 認め られ た 。※13 AY-P80X2。 プ ラズ マク ラス ター 送風 運転 、 電 力 料金 目安 単価 27 円 /kWh( 税 込 ) [2014 年 4 月 改定 ] (家電 公 取 協調 べ ) 消費 電力 量 16.9Wh。※14 AY-P80X2。 プ ラズ マク ラス ター 送風 運転 。 1 時 間 あ た 
率 99%。 (付着 カビ 菌 ) 信 試験 依頼 先 :( 一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 倫 試験 成績 書 : 第 16096325001-0101 号 (2016 年 9 月 20 日 ) 信 試験 方 法 : 当 社 に て 室温 25C、 湿 度 90% の 約 22m?( 約 6 購 相 当 ) の 試験 空間 に 、 カ ビ 菌 を 付着 させ た ベニ ヤ 板 を 置き 、 プ ラズ マク ラス 
11 風 路 の 材料 表面 (ABS 樹 脂 ) に カビ 菌 を 付着 させ す 、 プ ラズ マク ラス ター パト ロー ル 運 転 ( お 部 屋 プラ ス ) を 実施 。JISZ291 1 を 参考 に し て カビ 発育 面積 を 比較 。 還 試験 結果 :3 日 後に カビ の 増殖 を 抑制 。※ 17 AY-P80X2。 プ ラズ マク ラス ター パト ロー ル 運 転 (お 部 屋 プ ラス ) 、 電 


玉 全 機種 と は 、 本 誌 に 掲載 され て いる エア コン が 対象 で す 。 


空気 の 質 の 違い を 実感 、 プ ラズ マク ラス ター の 空気 浄化 力 


「 プ ラズ マク ラス ター ボー タル サイ ト ] * 


プラ ズ マ クラ スタ ー は 、 自 然 界 に 存在 する の と 同じ ① と 〇 の イオン で “空気 の 悩み "に お 応え a 

a a oe 25000] 濃度 が 上 が れ ば 、 
する 、 シ ャ ー プ 独自 の 空気 浄化 技術 。 プ ラズ マク ラス ターNEXT は 50,000 個 /cm3 以 上 に イオ ン EE 効果 も 上 が る ! 
濃度 を 高め る こと に より 、 高 い 空 気 浄化 力 を 発揮 し ます 。 2 
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pos 
Fe 3 


ニオ イ の 元 と な る 付着 ニオ イ 原 因 菌 ※8 
a 


プラ ズ マ クラ スタ ー エ アコ ン も し く は プラ ズ マ クラ スタ ー 本 いた 実証 効果 で す 。 


さ マ ト ※10 
浮遊 アレ ル 物 質 *a 
a 0 2500 | 集中 を 維持 し や すい 環境 ※11 


浮遊 ウイ ルス 3 


『 ズ マク ラス タ : プラ ズ マ クラ スタ . 
2 伸 2000 


3556 


スト レス が た まり に くい 環境 ※12 
RE 


約 40 秒 ~4 週 間 後 の 効果 で す 。 約 5 畳 ~20 畳 相当 の 試験 空間 に お ける 実証 結果 で あり 、 実 使用 空間 で の 実証 
使い 方 、 個 人 に よっ て 効果 は 異な り ま す 。 米 a 浮遊 ツイ ルス 、 付 着 ウ イル ス 、 浮 遊 菌 、 浮 遊 ア レル 物質 は 、 プ ラズ マク ラス ター イオ ン 発 生 機 器 を 用 いた 


実験 効果 で あり 、 エ アコ ン で の 試験 結果 で は あり ませ ん 。 


365 日 プラ ズ マ クラ スタ ー が 活躍 


お 部 屋 の 空気 を キレ イ に WDD エア コン 内 仙 、 お 部 眉 の カビ 予 防 に 98/ me の po 
プラ ズ マ クラ スタ ー 送 財運 転 058 プラ ズ マ クラ スタ ー パ トロ ー ル 、 O58 
[ 全 機 種 | ネ N-P は 空気 清浄 運転 DS > 了 の P-X ][ P-H ]L P-F J]( P-D ) ” 


春 
る 


秋 
© 


アレ ル 物質 に 


結果 で は あり ませ ん 。 使 用 場所 の 状況 や 


部 屋 干し の イヤ な ニオ イ に 
部 屋 干 し モー ド 


[N-P jLP-x jLP-H [PF (PD ) 


術 マ ー ク の 数 字 は 、 商 品 を 壁 に 設置 し 、「 風量 最大 ] 運転 時 に プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面積 の 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 測定 し た 1cm? 当 た り の イオ ン 個 数 の 目安 で す 。※1 但 試 験 機関 :( 一 財 ) 石 川 県 予防 医学 協会 信 試 験 方 法 :( ブ ラズ マク ラス ターNEXT) 約 33m3( 約 8 
クラ スタ ー25000) 約 201 分 、( プ ラズ マク ラス ター7000) 約 635 分 で 除去 率 99%%。※2 但 試 験 依頼 先 :( 一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 坦 試験 成績 書 : 第 14039227001-01 号 (2014 年 5 月 7 日 発行 ) 代 試験 方 法 : 当 社 に て 約 20m3( 約 5 呈 相 当 ) の 試験 空間 に カビ 菌 を 付 
ルス を 浮遊 させ 、 プ ラズ マク ラス ター イオ ン を 放出 。 そ の 後 、 試 験 空間 内 の ウイ ルス を 回 収 し 、 空 気 中 の ウイ ルス 除去 率 を 測定 。 介 試験 対 象 : 浮 遊 し た 1 種類 の ウイ ルス 。 還 試 験 結果 : 約 83 分 で 99% 抑 制 。※4 但 試 験 機関 ( 柳 食 環境 衛生 研究 所 但 試 験 方 法 : 約 25m?( 約 6 晴 


名 誉 教授 メル ビン ・ フ ァ ー ス ト 博 士 人 試験 方 法 : 約 40m3( 約 10 財 相 当 ) の 試験 空間 に 、 あ る 1 種 の 菌 を 浮遊 させ 、 プ ラズ マク ラス ター イオ ン を 放出 し 、 そ の 後 、 試 験 空間 内 の 菌 を 回 収 し 、 空 気 中 の 菌 除去 率 を 算出 。 較 試験 結果 : 約 38 分 で 99% 抑 制 。※6 試験 機関 当社 調 
る: 対象 物 の 素材 な ど に よっ て 、 ニ オイ の 除去 効果 は 異な り ま す 。※7 電 試 験 機関 : 当 社 調 べ @Q 試 験 方 法 :( プ ラズ マク ラス ターNEXT) 約 74m3( 約 18 崇 相当 ) (プラ ズ マ クラ スタ ー25000) 約 74m3( 約 18 畳 相当 )、( プ ラズ マク ラス ター7000) 約 40m3( 約 10 崇 相当 ) の 試験 
で 気 に な ら な い レ ベル まで 消 臭 。 但 ニオ イ の 種類 ・ 強 さ ・ 対 象 物 の 素材 な ど に よっ て 、 ニ オイ の 除去 効果 は 異な り ま す 。 ※8 但 試 験 依頼 先 :( 一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 倫 試験 成績 書 : 第 17122054001-0101 号 (2017 年 11 月 14 日 発行 ) 信 試験 方 法 : 当 社 に て 約 20m? 


運転 を 実施 。5KV に 帯 軍 させ た 試験 片 を 0.5KV ま で 除電 する の に 要する 時 間 を 測定 。 還 試験 結果 :( プ ラズ マク ラス ターNEXT) 約 40 秒 、( プ ラズ マク ラス ター25000) 約 80 秒 、( プ ラズ マク ラス ター 


7000) 約 360 秒 で 、 初 期 電位 5KV が 0.5KV ま で 減衰 。※10 WO 試験 機関 


サイ エン スジ ャ ム 電 対象 被験 者 数 : 大 人 20 名 、 小 学 5・6 年 生 の 子ども 19 名 乾 試 験 方 法 : 約 20 辿 の 試験 空間 で 、 プ ラズ マク ラス ター 送風 運転 を 8 時 間 運 転 さ せ た 部 屋 と 機器 を 設置 し て いな い 部 屋 で 計算 問題 (クレ ペリ ン ) を 実施 し た 際 の 脳波 を 測定 し 、 集 中 度合 い を 分 析 。 


年 生 の 子ども 19 名 需 試 験 方 法 : 約 20 時 の 試験 空間 で 、 プ ラズ マク ラス ター 送風 運転 を 8 時 間 運 転 さ せ た 部 屋 と 機器 を 設置 し て いな い 部 屋 で 5 分 間 の 虐 想 を 実施 し た 際 の 脳波 を 測定 し 、 ス トレ ス 度 合 


い を 分 析 。 画 試験 結果 : プ ラズ マク ラス ター 送風 運転 を させ た 部 屋 で は 1 分 


り 約 0.5 円 か ら 算出 。 ※15 (浮遊 ビ 菌 )@ 試 験 機関 :( 一 財 ) 石 川 県 予防 医学 協会 才 試 験 方 法 : 約 33m3( 約 8 早 相 当 ) の 試験 空間 に て 、 プ ラズ マク ラス ター パト ロー ル 運 転 (お 部 屋 プ ラス ) を 実施 し 、 浮 遊 菌 を エア ー サ ンプ ラー に て 測定 。 園 試験 結果 : 約 230 分 で 除去 
ター パト ロー ル 運 転 ( お 部 屋 プラ ス ) を 実施 。JISZ291 1 を 参考 に し て カビ 発育 面積 を 比較 。 較 試験 結果 :8 日 後に カビ の 増殖 を 抑制 。 ※16 但 試 験 依頼 先 :( 一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 但 試験 成績 書 : 第 16088074001-0101 号 (2016 年 8 月 22 日 発行 ) 信 試験 方 法 : 送 
力 料 金目 安 単価 27 円 /KWh( 税 込 ) [2014 年 4 月 改 定 ] (家電 公 取 協調 べ ) 消費 電力 量 17.2Wh。 *QR コ ー ド は 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト 端 末 の バー コー ドリ ー ダ ー で 読み と っ て くだ さい 。 https://jp.sharp/plasmacluster/ 
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@⑥6 に (0 だ 


ココ ロ を も つ エ アコ ン が 


暮らし を 変え て いく 。 


ご 利 


に は 無線 LAN 接 続 と 専用 アプ リ (COCORO HOME) に よる 操作 が 必要 で す 。※1 


今日 は 絶好 の 


お 洗濯 日 和 ! 
役立つ 情報 も 音声 で お 知ら せ ! - 
(CPx ) 
で | 


マン ーー mu 


cocoRo As に リビン グ の エア コン 


東京 & 0 て 470% 


9 ミン ノーズ は 温度 は 表 2RG れ ま 4 
こ 


COCORO AIR に て 
第 3 回 エコ プロ アワ ー ド 優秀 賞 受賞 
還 潜 人 か ス ナブ ル 和 人 


『 エ コ プ ロ アワ ー ド 」 は 、 優 れ た 環境 配慮 
が 組み 込ま れ た 製品 、 技 術 な ど を 表彰 す 
る こと に より 、 持 続 可 能 な 社会 づく り に 寄 
与 す る こと を 目的 と し て いま す 。 


EcoPro Awards 


空気 の 状態 を スマ ホ で 確認 。 そ の まま 、 操 作 も で きる ! 


DD uA 1 


に 5140 。 | TE EE 
Fa ta LA 
Cr 
= 


⑧⑥ お 使い の 機種 ・ ア プリ の バー ジョ ン に よっ て は 、 表 示 が 異な る 場合 が あり ます 。 


使っ て 実 宮 


「COCORO AIR」 は 
多く の お 客 さ ま に 
買 足 い だ ただ いて いま 紗 


@ 当 社 エ アコ ン ご 購入 者 へ の アン ケー ト 
調査 (当社 調べ )。 (N=1,360) 


餅 X 感 !/ 


満足 し て いる 


に た 


ョ 寝室 の 2 階 ま で 行か な く て も スマ ホ で 操作 で きる の で 満足 で す 。(70 代 男性 ) 
高齢 の 母 の 部 屋 の エア コン の 管理 が どこ で も 出来 る の で 安立 で お (60 代 男性 ) 
電気 代 が 月 毎 、 日 毎 に 詳し く 確 認 で き て 、 節 電 し よう と 思う の で 助かり ます 。 (30 代 男性 ) 


上 猛暑 の 日 で 、 子 供 が 帰宅 する 前 に 遠隔 操作 で きる の は と て も 助かり まし た 。 
(30 代 女性 ) 


ュ 2 


人 写真 画像 グラ フ は イメ ー ジ で す 。 代 こ の ペー ジ は 、P-X シ リー ズ を 中 心 に 説明 し て いま す 。※1 本 製品 に 内 蔵 の 無線 LAN 機 能 の IP アド レス は 、 ル ー タ ー か が ら 自 動 で 取得 (DHCP) さ れ ます 。 [WEP] に は 対応 し て いま せん 。 本 製品 の 音声 合成 ソノ トウ ェ ア に は 、HOYA 株 式 会 社 MD 部 門 


外気 温 と 日 射 負 荷 は 当社 が 独自 に 想定 し た 冬期 を モデ ル と し て 変動 。 設 定 温度 を 当社 クラ リド に 蓄積 され た ユー ザー の ログ デー タ で 最も 多い 22C で 運転 し た 場合 
Google アシ スタ ント 搭載 の デバ イス 、LINE が 提供 する Clova Frien0dS を は じ め と し た Clova 搭 載 の デバ イス が 使用 可能 で す 。Google、Google Home は 、Google LLC の 商標 で す 。 ま た 、 ス マー トス ピー カー と 連携 し て ご 利用 いた だ くに は 、 シ ャ ー プ の 会 員 サ イト [CO0CORO 
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、 設 定 温度 到達 後 4 時 間 に お ける | 日 中 Al 運転 ] (1,295Wh) と 「 連 続 暖房 運転 (1.534Wh) と の 比較 。 説 明 の た 


に オス ス メ ! 


気象 予報 と 連携 し 、 自 動 で 
快適 省エネ 「 日 中 Al」 


信 AY-P40X2 に お いて 。 当社 独自 の 条件 に より 評価 。 


クラ ウド の AI が 取得 し た 天気 情報 か ら 


お 部 屋 の 環境 を 先読み し 、 先 回 り し て 
温度 を 制御 。 快 適性 を 考慮 し つつ 、 省 


エネ を 実現 し ます 。※2 


寝 


E コ 


睡眠 時 の 温度 を 自動 で 快適 に 
眠り の 質 を 追求 し 、 睡 眠 中 の 気温 や 
度 の 気象 情報 を も と に クラ ウド の AI が 
動 で 温度 を 調整 。 快 適 な 睡眠 環境 
を 実現 し ます 。 


受 に オス ス メ ! 


記 
ez7 の 6 4C@ 


スリ テッ ク 企 業 の 株 式 会 社 ニュ ス 
ペー ス と 共同 で 、 ク ラウ ド の AI に よる 睡眠 
ステ ー ジ に 合わ せ た 運 転 制御 機能 を 開発 


ント 有 に オス スッ! 


外出 先 か ら 遠 隔 操 作 ほ 務 
外出 先 か ら 運 転 オン ・ オ フ 。 自 宅 か ら 一 定 


距離 を 離れ る と 運転 状態 を 通知 ま 。 消 し 
忘れ が ちな 子ども 部 屋 に オス ス メ で す 。 
米 ス マー ト フォ ン の アプ リ で 設定 し て いた だ く 必要 が あり ます 。 


「 お や すみ AI」 


a\ 


絡 器 Rt 肖 前 
で 環 太 石 弟 中 紅 


/ 


。 ニーー ョ 
子ども 部 屋 

消し 忘れ て る ! 
ーーー 


の 


ペッ ト も 快適 な 「 ペ ッ ト モ ー ド 」#3 
ペッ トド 
お 
暮らし に 役立つ 情報 を 、 音 
天気 に 
入れ 時 期 や 上 手 な 使い 方 も 提案 し て くれ ま 


スマ ー ト スピ ー カ ー 売 ) に も 対応 % 


玉 全 機種 と は 、 本 誌 に 掲載 され て いる エア コン が 対象 で す 。 


COCORO AIR に つい て 
詳し く は こち ら 下 


に 快適 な 運転 を 実現 し ます 。 また 、 気 
部 屋 の 状態 も スマ ホ に お 知ら せ し ま す 。 
声 で お 知ら せ [Px]〕 


関す る トピ ックス を 発話 し て お 知ら せ し ま す 。 エ フ 
す 。 


に な る 


人 機種 


別 の 部 屋 か ら 遠 隔 操作 


リビン グ か ら 寝 室 の エア コン を 操作 。 寝 る 前 に 予め 快適 な 室温 に 調整 
で きま す 。 
電気 代 確認 機 琴 に eH 


子ども 部 屋 の 電気 代 も 確認 で き て 、 
使い 過ぎ の 防止 に も 


も 役立ち ます 。 


シャ ー プ 製 の 空気 清浄 機 と 連携 し 、 も っ と 快適 空間 に ⑥@ ス マー ト フ ォ ン の 「COCORO HOME」 ア プリ で 設定 し て いた だ く 必 要 が あり ます 。 

Fr Hm Em 
3 wz ※ 国 内 家庭 ン に お いて 。 ク ラウ ド を 活用 し た 空気 清浄 連動 に より ウイ ルス 飛 潜 8 

空気 清浄 連動 “5 秀子 を 効果 的 に 揚 集 する 技術 。P-X、2021 年 10 月 29 日 発売 。 (当社 調べ ) サー キュ レー ショ ン 連 動 *? 
(Px JLP-H JLP-F (PD ] ame ーー [NrPJLP-x JLPH LPF (PD ) 
運転 中 の 空気 清浄 機 の 設置 位置 に 応じ て 、 12 っ ee 暖房 運転 開始 時 に 、 空 気 清浄 機 の 風量 を 自動 で 調整 
定期 的 に 風向 、 風 量 を 自動 で 調節 し 、 お 部 屋 Ome 人 し 、 足 元 を 効率 的 に 暖め ます 。 

空気 を 効率 よく 循環 。 ウ イル ス 飛 涼 粒 子 ※6 ー set 
を 効率 的 に 捕 集 し ます 。 し 暖房 加湿 連動 “7 人 血 六 お や すみ 連動 ※7 ほ 条 
@ 当 引 果 は 、 京 都 工芸 直 維 大 学 と 共同 で 実施 し た シ 暖房 に 合わ せ て 空気 清浄 空気 清浄 機 が 照明 オフ を 
ミュ レー ショ ン に よる 結果 で す 。 本 検証 は 、 あ くま で シミ ュ a | 

湿 運 暖 コ 
レー ショ ン 結 果 で あり 、 実 際 の ウイ ルス を 使っ て 実証 し た 本 門 堪 も 加湿 層 半 を 行い 明 所 。。 枝 放 する と ど エ アコ シ が お 
わけ で は あり ませ ん 。 実 使用 環境 と は 異な り ます 。 運転 時 の 乾燥 を 防ぎ ます 。 や すみ 運転 を 開始 し ます 。 


※5 対応 空気 清浄 機 機種 :KI-LP100/LX75/LS70、KI-NP100/NX75/NS70、KI-PX100/PX75/PX70 ※7 対応 空気 清浄 機 機種 : 当 社 2017 年 度 以 降 発売 の 無線 LAN 搭 載 機種 (KI-LS40 を 除く ) 


COCORO AIR は 、AI( 人 工 知能 ) と loT (モノ の イン 
ター ネッ ト 化 ) を 組み 合わ せ 、 あ ら ゆ る も の を クラ 
ウド の 人 工 知能 と つなぎ 、 人 に 寄り 添う 存在 に 変え 
て いく ビジ ョ ン 「AloT」 ギ に 基づく 空調 サー ビス で 
す 。 ギ 「AloT」 は シャ ー プ 株 式 会 社 の 登録 商標 で す 。 


®$ COcOROAIR 


https://cocoroplusJjp.sharp/home/#app 


「COCORO HOME」 ア プリ (無料 ) 


@iOS、Android に 対応 。 
@ ダ ウン ロー ド 時 の 通信 料金 は お 客 様 の ご 負担 と な り ます 。 


TF DNDN 


Read Speaker SBU の 「ReadSpeaker」 を 使用 し て いま す 。 「ReadSpeaker」 は 、ReadSpeaker Holding B.V. の 商標 で す 。 ご 利用 に は 専用 の スマ ー ト フォ ン ア プリ (無料 ) が 必要 で す 。 ブ ロー ドバンド 回 線 (常時 接続 ) が 必要 で す 。※2 AY-P40X2 に お いて 、 当 社 試験 室 (14 畳 ) に て 


め の 目 安 で あり 、 設 置 環境 や 使用 状況 に より 効果 は 異な り ます 。 ※3 ペッ トモ ー ド の ご 利用 は 、 ア プリ に 表示 され る 注意 


事項 を ご 確認 の 上 ご 使用 くだ さい 。 


※4 スマ ー ト スピ ー カ ー は 、Amazon Echo を は じ め と し た Amazon Alexa 搭 載 の デバ イス 、Google Home を は じ め と し た 


MEMBERS」 へ の 登録 が 必要 で す 。※6 声 を 出す こと で 発生 する 飛 涼 の ほか 、 こ れ ら の 飛 注 の うち 特に 小さ いも の で ある エア ロ ゾ ル な ど 。 *QR コ ー ド は 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト 端末 の バー コー ドリ ー ダ ー で 読み と っ て くだ さい 。 [COCORO AIR] https://jp.sharp/aircon/cocoro/ 
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・ 江 本 


の] 


lS 


清潔 ・ お 手入れ 


(< 


ホコ リ の 侵入 を 防い で 
キレ イ を 保つ 


SS * リブ ロッ ク フ ィ ルター 


フィ ルター 両面 お 掃除 ユニ ッ ト 


汚れ が 気 に な る 部 分 を 
キレ イ に 保つ 


ダス ト ボ ックス 


熱 交 換 器 親水 性 コー ト 


小川 アァ シン 


ーー 送風 路 & ド レン パン 


| カン タン お 手入れ 
\ NN 4 A ず “ へ は ず せ ルー バ 
〇 エア コン 内 部 の カビ を 抑制 
1 プラ ズ マ クラ スタ ー ※1 ※2 8 


\ ヽ いい 圭 ゞ S に TE / で プン 2 ッ "ンマ ィ 


画 消 費 電力 量 の 増加 率 ( 使 い 方 や お 部 屋 の 環境 に より 異な り ます 。) 
効率 よく 運転 で する か 5 無 駄 な 電気 代 を カッ ト ! Mn 


消費 電力 量 
の 増加 率 を 


110 約 16%※3 
従来 0 エア コン は 、 フ ィ ル ター の 目 を 通過 し た 細か な ホコ リ が 内 部 に 付着 する こと や ーー シィ 抑え ます 。 
で 風量 が 低下 し 、 省 エネ 性 能 が 低下 し ます 。P-X シ リー ズ は ホコ リブ ロッ ク フ ィ ルター 95 一 
搭載 に より 、 エ アコ ン 内 部 を 清潔 に 保ち 、 無 駄 な 電力 を カッ ト し ます 。 (当社 比 ) ” 使用 開始 時 10 年 後 使用 開始 時 10 年 後 


当社 従来 モデ ル (AY-L40D) 2022 年 度 モ デル (AY-P40X2) 


介 写 真 は イメ ー ジ で す 。 倫 この ペー ジ は 、P-X シ リー ズ を 中 心 に 説明 し て いま す 。 ※1 但 試 験 依頼 先 :( 一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 但 試験 成績 書 : 第 14104040001-01 号 (2014 年 10 月 29 昌 発行) 借 試 験 方 法 : 当 社 に て 、 室 温 30'C、 湿 度 80% の 条件 で 3 日 間 エ アコ ン を 
発育 は 激しく 、 試 料 全面 を 覆っ て いる 。) ※2 倫 試 験 依頼 先 :( 一 財 ) 日 本 食品 分 析 セン ター 坦 試 験 成績 書 : 第 14019979001-01 号 (2014 年 3 月 1 1 日 発行 ) 代 試験 方 法 : 当 社 に て 、 室 温 30C、 湿 度 60% の 条件 で 、 冷 房 運転 を 8 時 間 / 日 実施 。 運 転 後に 内 部 清浄 を 行っ 
場合 、 OM ※3③ エア コン 運転 状態 で 、 約 1 年 相当 の ホコ リ ( 約 28) が フィ ルター に 付着 する よう に 散布 し た 際 に 、 フ ィ ルター を 通過 する ホコ リ の 量 を 測定 し 、 約 10 年 使用 時 の エア コン 内 部 へ の ホコ リ 侵入 量 を 算出 。 そ の ホコ リ 量 が エア コン 内 

温度 23C、 室 温 7C、 湿 度 50%) 積算 消費 電力 量 :AY-P40X2 使 用 初め 消費 電力 量 956kWh、10 年 後 消費 電力 量 1.006KWh。 当 社 従来 モデ ル (AY-L40D) 使用 初め 消費 電力 量 1.085kWh、10 年 後 消費 電力 量 1.312KWh。※4 1 年 間 2g 相 当 の ホコ リ 試 験 に て 効 
お 手入れ し て くだ きい 。O1 昌 に 1 回 、 運転 停止 後に 約 5 分 で フィ ルター 掃除 自動 運転 を し ます 。 (前 回 の フィ ルター 掃除 運転 か ら 約 24 時 間 以 内 は 働き ませ ん ) な お 、 季 節 の 変わ り 目 な ど に は 、 フ ィ ル ター 掃除 手動 運転 を お 選び 頂く と 、 約 14 分 間 で 念入り に お 掃除 し ます 。 
※7 室内 機 の ホコ リ レ ス フ ァ ン と 通常 ファ ン と の 防 汚 効果 比較 。 当 社 試験 室 に て 、JIS 粉 体 8 種 ・1 1 種 混 合 を 使用 し て 測定 。 約 8 時 間 送 風 運転 し た 後 の ホコ リ 付 着 量 を 比較 。 較 試験 結果 : ホ コリ レス ファ ン に 防 汚 効果 あり 。 (ホコ リ レ ス ファ ン の 場合 、2.2mg 付 着 。 通 党 
機 抗菌 剤 ・ 練 込 。 ダ スト ボッ クス 。JP0122036A0006V。SIAA マ ー ク は 、IS022196 法 に より 評価 され た 結果 に 基づき 、 抗 菌 製品 技術 協議 会 ガイ ドラ イン で 品質 管理 ・ 情 報 公 開 さ れ た 製品 に 表示 され て いま す 。 ※9 但 試 験 機関 :( 一 財 ) ボ ー ケ ン 品 質 評価 機構 。 但 試験 番 
結果 : カ 抵抗 性 表示 1 (カビ の 生育 は 試料 面積 の 1/3 以 内 ) 防 カビ 剤 ポジ ティ ブリ スト 第 JP0501004A0001M 使 用 。 防 カビ 加工 部 位 ・ 加 工 方 法 : 送 風 路 、 ド レン パン ・ 練 込 。 防 カビ 試験 は 、SIAA 指 定 法 に て 実施 し て いま す 。 防 カビ 加工 は 、 カ ビ を 死滅 させ る も の で は あり 
固い も の は 使わ な か いで くだ さい 。 汚 れ が ひど い 場 合 は 、 水 、 ま た は ぬる ま 湯 (40'C 以 下 ) を 含ま せ 、 よ く 絞っ た 布 で 拭い て くだ さい 。 内 部 に 水 が 入る と 、 故 障 の 原因 に な り ます 。 ま た 、 破 損 や 故障 の 原因 に な る の で 、 フ ァ ン に は 触れ な いよ うに し て くだ さい 。※12 タワ ン な ど 毛 


号 :[ 送 風 路 】20215069729-1(2016 年 2 月 19 日 )、 ド レン パン 】20215020084-1 


ーーーー フィ ルター の 汚れ を 両面 自動 で し っ か りお 掃除 ** (mx 


ホコ リブ ロッ ク フ ィ ルター/ 当社 従来 比 ※5 
フィ ルター 両面 お 掃除 ユニ ッ ト 的.3 倍 ホコ リ が と れる ! 


の 細か い プ レフ ィ ル ター で 、 カ ホコ リブ ロッ クラ フィル ター 夫 
ビ の 原因 と な る エア コン 内 部 に am mm 

妥 入 する ホコ リ を ブロ ッ ク 。 フ ィ ル 
ター に つい た ホコ リ は 両面 自動 
棚 除 で し っ か りか き 取 り ま す 。 


| 
H 
| 
対 名 則 箕 久田 札 
2014 年 度 D-SX シ リー ズ | | 2022 年 度 PX シリ ー ズ 
1 マス の 面積 約 208,200umz | | 1 マス の 面積 約 55,300umz 


従来 比 約 1/4 の 細か さ ! 


ダス ト ボ ックス 掃除 ブラ シ 


念 エ アコ ン の 使用 環境 に よっ て は ホコ リ の た まり 具合 が 異な り ま す 。 ダ スト ボッ クス は 6 カ月 に 
1 回 を 目安 に 定期 的 に 確認 し て 、 ホ コリ が た まっ て いれ ば お 手入れ を し て くだ さい 。 


アコ ン 内 部 の ホコ リ や 汚れ の 付着 を 防ぐ 


親水 性 コー ト で ホコ リ レ ス ファ ン 
熱 交換 器 が 清水 生後 曽 ファ ン に 帯電 防止 剤 を 練り 込む 


冷房 時 と 除湿 時 は ドレ ン 水 で 、 こと で 、 ホ コリ の 付着 を 約 80% 

熱 交換 器 に つい た 汚れ を 浮か せ 低減 ※7 し ます 。 

て 、 ド レン 水 と と も に 室外 へ 洗 し a 
し ます 。 STR < 

有機 系 親水 性 コー ト ダスト ボッ クス SIAA: 


水滴 が 汚れ を PX UFJLpF ] 8022196 
浮か せる for KOHKIN 


ン 


Wu 


江 


防 カビ 加工 の 送風 路 & 
ドレ ン パ ン SIAA A 


@ 汚 れ が 水滴 と 換 防 カビ 加工 ※9 
と も に 流れ る 回 JP0512036A0002U 


パー ツ が カン タン に 取り 外せ て 、 お 手入れ ラク ラク 


エア コン 内 部 まで 、 拭 きやすい 構造 *1 


造 で 、 サ ッ と 拭 け ます 。 


は ず せ ルー バー 


部 パト ロー ル 人 の 場合 と 、 切 の 場合 で 、 カ ビ 菌 を 付着 させ た 送風 路 の 材料 表面 (ABS 樹 脂 ) の サン プル を 試験 依頼 。JISZ291 1 を 参考 に し て カビ 発育 面積 を 比較 。 還 試験 結果 :3 日 後に カビ の 増殖 を 抑制 。 ( 入 の 場合 、 カ ビ の 発育 が 認 
た 場合 と 、 内 部 清浄 を 行わ な い 場合 で 、 カ ビ 菌 を 付着 させ た 送風 路 の 材料 表面 (ABS 樹 脂 ) の サン プル を 試験 依頼 。JISZ291 1 を 参考 に し て カビ 発 育 面 積 を 比較 。 較 試験 結果 :8 日 後に カビ の 増殖 を 抑制 4 部 清浄 あり の 場合 カビ の 発育 が 認め られ な い 。 内 部 清浄 な し の 
部 に 付着 し た 際 の 風量 低下 率 を 測定 し 、 そ れ と 同 風量 の エア コン を 用 いて 、 当 社 環境 試験 室 に て 冷房 / 暖 房 運転 し た 際 の 積算 消費 電力 量 を 比較 。 エ アコ ン 運転 時 間 、 条 件 は 冷房:7 時 間 / 日 X134 日 ( 設 
果 検証 。 0 フィ ルター 掃除 運転 を し て も 、 使 用 状態 や 環境 に より 、 フ ィ ル ター の 汚れ が 取れ な いこ と が あり ます 。 シ ー ズ ン に 1 回 は 汚れ 具 


ルー バー や ダス ト ボ ックス が 、 工 具 な し で カン タン に 
取り 外せ ます 。 また 、 エ アコ ン 内 部 も 凹凸 が 少な い 構 


吹き 出し 口 の カン タン お 手入れ 


玉 全 機種 と は 、 本 誌 に 掲載 され て いる エア コン が 対象 で す 。 


プラ ズ マ クラ スタ ー で エア コン 内 部 を 清潔 に 


プラ ズ マ クラ スタ ー パ トロ ー ル (内 部 ) 


[P-x jLP-H ]LP-F )( PD ) 


ロ 


エア コン の 停止 中 に 、 温 度 20"C、 湿 度 709% を 上 
る と 運転 を オン 。 フ ァ ン を 逆 回 転 さ せる こと で エア 
コン 内 部 の 空気 を 動か す と と も に 、 高 濃度 イオ ン 
で 満た し 、 カ ビ の 発生 を 防ぎ ます 。※1 (送風 路 ) 


る すでに 発生 し た カビ は と れ ま せん 。 
@ お 客 様 ご 自身 で リモ コン 設定 し て いた だ く 必 要 が あり ます 。 


Plasmacluster 


1 時 間 あ た り の 
電気 代 
約 0.2 円 や 


パト ロー ル あ り 


パト ロー ル な し 


カビ の 発育 が 認め られ な い カビ の 発育 は 激しく 試料 全面 を 


覆っ て いる 


運転 停止 後 、 内 部 の 湿度 を カッ ト す る 、 内 部 清浄 機 


運転 停止 後 、 エ アコ ン 内 部 を 乾かす と 同時 に プラ ズ マ クラ スタ ー 
イオ ン を 送り 、 カ ビ の 増殖 を 抑え ます 。*※2( 送 風 路 ) 
⑥ カ ビ の 増殖 抑制 は 、 プ ラズ マク ラス ター25000 搭 載 機種 の 試験 結果 で す 。 


汚れ が 気 に な る パー ツ は 水洗 い *!20K 


- - 
(Px) lp) (PEF) PD Es) 
は ず せ ルー バー a 
(左右 な め ら か ガイ ド ) S19 ” 


タス ト ボ ックス ma | © 10 | | ーー 


掃除 ブラ シ 


ーーーーー | @ る @ ー = 


掃除 アシ スト フラ シン デー== ョ == デニ | ー = 


7 


ェ r フ ルター eel ピ lelee 


め ら れ な い 。 切 の 場合 、 菌 糸 の 


定 温度 26C、 室 温 35C、 湿 度 50%) 暖 房 7 時 間 / 日 X159 日 ( 設 
合 を 確認 し 、 と くに 台所 な ど で の ご 使用 で 汚れ が 気 に な る 場合 や 、 フィ ルター 掃除 運転 を ご 使用 に な ら な い 場 合 は 、、 フ ィ ル ター を 取り は ず し て 
※5 約 1 カ月 相当 の ホコ リ ( 約 0.2g) 試験 に て 、 ホ コリ 捕 集 量 を 比較 。2015 年 度 E-SX 約 103mg。2022 年 度 P-X 約 137mg。 ※6 テス トピ ー ス に よる 耐 汚染 性 試験 に て 検証 。 台 所 等 の 油 汚れ が 多い 場所 で の ご 使用 時 は 、 熱 交換 器 の 洗浄 が 必要 に な る 場合 が あり ます 。 
ファ ン の 場合 、11.3mg 付 着 。) ※8 但 試 験 機関 :( 一 財 ) ボ ー ケ ン 品 質 評価 機構 借 試 験 番号 :JNLA2015K0139、JNLA2015K0140(2015 年 7 月 21 日 ) 試験 方 法 :JIS Z 2801 に 準拠 し 抗菌 性 試験 を 実施 。 画 試験 結果 : 抗 菌 効果 あり 。 (抗菌 活性 値 2.0 以 上 ) 無 
(2015 年 7 月 31 日 ) 候 試 験 方 法 : 培 地上 に 試料 を 貼付 し 、5 菌 株 の 混合 胞子 濁 液 を 噴霧 。 室 温 29C、 湿 度 95% 以 上 で 28 日 間 培養 し 、JISZ2911 に \ 
ませ ん 。 使 用 条件 に よっ て は カビ が 発生 する 場合 が あり ます 。SIAA の 安全 性 基準 に 適合 て いま す 。※10 AY-P40X2。 内 部 パト ロー ル 運 転 、 電 力 料金 目安 単価 27 円 /kWh( 税 込 ) [2014 年 4 月 改定 ] (家電 公 取 協 調べ ) 消費 電力 量 7.3Wh。※11 タワ シン な ど 毛 先 が 
先 が 固い も の は 使わ な か いで くだ さい 。 柔 ら か い ス ポン ジ や 布 で や さ し く 扱っ て くだ さい 。 中 性 洗剤 以外 の 洗剤 、 漂 白 剤 、40C 以 上 の お 湯 は 使わ な いで くだ さい 。 水 洗い 後 は 日 陰 で よく 乾かし て くだ さい 。 直 射 日 光 や スト ー ブ な ど で 乾 か さ な い で くだ さい 。 


準用 し カビ の 生育 を 観察 。 較 試験 


D 
(の 
に 3 
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温度 到 ヽ 湿度 、 気流 も 快適 に 。 ーー 


これ が で 房 の 新 し い ス タイ ル 。 


温度 ・ 混 度 を セン シン グ し 、 フ ァ ン の 回 転 数 を 細か く 制御 風量 を 落と し て も 、 当 社 独自 の 気流 構造 で 風 を 遠く に 届け る 
湿度 を 快適 に 調整 人 に 風 が 直接 あたり に くい 気流 


rYT 


% 混 度 ” a 上 下 両 開き ロン グ パ ネル で 直接 風 を 


※ 国 内 家庭 用 エア コン に お いて 。 天井 方 向 へ 風 を 送る 機構 (上 下 両 開き 方 式 )2022 年 6 月 1 日 現在 。 (当社 調べ ) 


冷房 し て いる の に ムシ ムシ する .……。 匠 の 冷房 は 、 フ ァ ン の 回 転 数 を Re よき と グ パ ネル を 上 向き に する こと で 、 冷 房 気流 の 

_ 7 E 還 ヽ さ な ロ ン パネ 向 さ に す て ee ジラ の 
細か く 制 御 し 、 熱 交換 器 の 温度 を 調整 する こと で 、 温 度 は も ちろ ん 0 - i a 
ーー 、 垂れ 下がり を 抑え 、 天 井 や 壁 か ら つ つみ 込む よう や さ し く 冷や し ます 。 
湿度 まで コン トロ ー ル 。 サ ラッ と 快適 な 冷房 を 実現 し ます 。 


画 温度 コン トロ ー ル の イメ ー ジ 
湿度 


設定 温度 に 到達 後 、 4 コ 
冷房 運転 が 止ま り ⑲ 
温度 が 上 昇 し 燕 し 暑い 


アシ ーーー 


1 まる で 涼し よこ 
つつ み 込 まれ 
みた い 」 て る 


ロン グ パ ネル で 
60% | 冷風 を 天井 方 向 へ 
50% ト 
足もと が 

0 8 時 6 時 間 冷え すぎ な い ! 

当社 従来 モデ ル (AYN40X2) 2022 年 度 モデ ル (AYP40X2) ーーーーーーーーーーーー 

画 足 内 部 血 流量 の 時 間 変 化 
運転 開始 時 、 パ ワ フ ル に 冷や す ス ピー ド 人 冷房 LP-x ] [レー ザー ドッ プラ ー 自 湾 計 に よる 測定 で 投 肌 者 1 名 の 検査 結 果 ] 


冷房 の 立ち 上 が り 時 に は 、 パ ネル を 下向き に し て 
お 部 屋 を パワ フル に 冷や し ます 。 


6 M | / sa | 
@s ゅ ーー 体感 開始 3 分 後 人 大 30 分 後 。 旧 


画 気流 (冷房 ) の 違い に よる 冷え か た の 評価 


i a 〇 試験 方 法 : 単 純 な デス クワ ー ク 等 の 疲労 仙 荷 (室内 温度 26.5'C の 無風 の 条件 に て 実 
ビー ドド jE ドド で 施 ) を 与え た 後に 、 エ アコ ン を 30 分 間 体 感 し て いた だ いた 、 被 験 者 の 検査 結果 。 (検査 項目 
設定 温度 到達 時 間 を は VAS 検 査 、 血 流 測定 ) (対象 被験 者 数 … 冷 房 が 苦手 と いう 20 才 以上 65 才 以下 の 成人 
設定 温度 到達 時 間 女性 9 名 ) (対象 機種 : つ つみ 込む 気流 搭載 機 種 ) 

約 20% 短 縮 !※2 


※ レー ザー ドッ プラ ー 血 流 計 の 、 血 流量 の 測定 単位 


念 写真 は イメ ー ジ で す 。 倫 こ の ペー ジ は P-X シ リー ズ を 中 心 に 説明 し て いま す 。※1 当社 環境 試験 室 (14 時 )、 外 気温 35 で 湿度 70% に て 設定 温度 26C の 冷房 運転 に お いて 運転 開始 3 時 間 後 か ら の 平均 湿度 を 測定 。 (AY-P40X2) 
で 、 ス ピー ド 冷 房 は 約 20 分 。 設 置 環境 、 使 用 状況 に より 効果 は 異な り ま す 。 ※4 (一 般 社団 法人 日 本 冷凍 空調 工業 会 基準 ) 室 内 温度 24C、 室 内 湿度 60%、 外 気温 度 24 で 、 外 気 湿度 80% の 恒温 試験 室 で 連続 運転 。 吹 き 出し 
17 600W、1200ml/h。AY-P40X2 の 除湿 方 素 に て 設定 湿度 50% で 運転 、 消 費 電力 242W、966ml/h。 1000ml 除 湿 す る 時 に か か る 消費 電力 量 を 算出 し 、 比 較 。*QR コ ー ド は 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト 端 末 の バー コー ドリ ー ダ ー 


を 氷点 下 ま で 冷や し て 除湿 する 技術 。 
9 


PS は あり ませ ん 。 が 
室温 の 低下 が あり ます 引 還 / 


| 室内 環境 に 合わ せ て 「 水 結 ド ライ 」 ど 。 男 新 除湿 制御 人 
」 を 、 か し こく 切替 えな が ら 高湯 時 
運転 する 閑 除湿 制御 で 、 よ り 快 適 で EE | 
パワ フル な 除湿 に 。 


@ 画 像 は イメ ー ジ で す 。 


温 が 低い 時 で も パワ フル に 除湿 寒く な り に くい 除湿 x 訓 和 l 加 方 区 で は あり ませ ん 。 


「 氷 結 ド ライ 」 は 熱 交換 器 の 温度 を 氷点 下 
まで 下げ る こと で 、 こ れ ま で 除湿 し に く 
か っ た 室温 が 低い と き で も 、 よ り 多 く の 
湿気 を と る こと が 可能 に な り ま し た 。 
画 「 氷 結 ド ライ 」 の 除湿 原理 画 除 混 量 比較 
“ 


ファ ン の 回 転 数 を 極限 まで 落と すこ と で 、 熱 交換 器 を 従来 より 冷た く 
し て も 冷気 の 広がり を 抑え 、 快 適 な 除湿 を 実現 し まし た 。 
1 や 24C 25C 26C 


当社 従来 除湿 


コア ンダ 気流 で 冷気 の 垂れ 下がり を アァ ン 回 転 数 を 極限 まで 落と し 風量 を 


エア コン で は 熱 交換 器 の 温度 を 下げ る シュ エン に i i 
る < 二 で 人 当社 従来 除湿 新 除 湿 制 御 


3 当社 試験 室 (室温 27C、 室 内 湿度 80%、 外 気温 27C、 湿 度 80%) に お いて 、 除 湿 運転 開始 
1 時 間 後 の 除湿 量 を 比較 。 新 除湿 制御 (AY-P40X2) 715ml、 従 来 除湿 (AY-L40X2)352ml。 
設置 環境 、 使 用 状況 に より 効果 は 異な り ま す 。 


で せよ 


える が 、 部 屋 に 冷気 が 広がり 、 室 温 弱め 、 冷 気 の 広がり を 抑え 、 部 屋 全体 
が 全体 的 に 下がる 。 の 室温 低下 を 抑制 。 


\ い さらに / 
省 電力 湿度 設定 可能 


当社 従来 機種 の 再 熱 除湿 


50~60% の 範囲 で 5% 刻 み で お 好み の 


と 比べ て 消費 電力 を 抑え て "" wa か 湿度 を 設定 まで きま す 。 
効果 的 に 除湿 し ます 。 250 am | N-P、P-X/H/F/D は 湿度 設定 可能 。 
0 
EE 6) a 
玖 / em 
PJ-P2DS-W/-T 
オー プン 価格 - 冗 
| ) 隊 


56% と (AY-N40X2)68% を 比較 。※2 AY-P40X2 に お いて 、 当 社 試験 室 (14 畳 、 フ ロー リン グ ) に で 、 通常 冷房 と スピ ー ド 冷房 の 設定 温度 到達 まで の 時 間 を 比較 。 外 気温 35C、 設 定 温度 26C で 運転 し た 場合 。 通 常 冷房 は 約 25 分 
温度 12.7C、 除 湿 量 970ml/h、 消 費 電 力 240W。 5 日 本 冷凍 空調 工業 会 統一 条件 (室温 24 で 、 室 内 湿度 60%、 外 気温 24 で 、 湿 度 80%) に お いて 。AY-B40SX の 再 熱 除湿 方 式 に て 設定 湿度 50% で 運転 、 消 費 電力 
で 読み と っ て くだ さい 。 亀 「 水 結 ド ライ 」https://jp.sharp/aircon/qr/px_2022/ 倫 「 扇 風 機 」https://jp.sharp/pci_fan/ 


ーー AIN NNN 


lA 07a [0)010)8) 


ut 
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18 


19 


足もと に 温 風 が し っ か り 届 く 。 
頭 春 定 熱 の 健康 的 な 暖か さ 。 


Gi で っ 
\ > ンー 
ee i | 
マツ ws 
ロン グ パ ネル が 
まく れ 上 が りや すい 
温 風 を し っ か り 制 御 ! 
足 内 部 中 流 重 の 時 間 変 化 (Px) a 
[レー ザー ドッ プラ ー 血 : こよ る 測定 で 被験 者 1 名 の 検査 結果 ] 半 58 ※1 
温 風 が あたる 気流 200 N 回 
109 (AY-P40X2) 
ek 62 | し と 
) 電 N バ 16 
体感 開始 60 分 生き A 0 | 
画 気 流 ( 暖 房 ) の 違い に よる 温まり か た の 評価 ! 


G 試 験 方 法 : 温 度 2224 で 、 強 風量 に て エア コン を 30 分 間 体 感 し な が ら 休息 し て も ら っ た 後 、 
気流 を 体感 し な が ら 2 時 間 の 疲労 負荷 を 与え た 被験 者 の 検査 結果 。 (検査 項目 は VAS 検 査 、 
血 流 測定 ) (対象 被験 者 数 … 暖 房 が 苦手 と いう 40 才 以上 60 才 以下 の 成人 女性 8 名 ) (対象 
機種 : つ つみ 込む 気流 搭載 機種 ) ※ レー ザー ドッ プラ ー 血 流 計 の 、 血 流量 の 測定 単位 


NN 加湿 機 と の 併用 で 、 潤 い を プラ ス ! /…. 


HV-P75-W/-A 
@ オー プン 価格 


⑧ 写 真 は イメ ー ジ で す 。 この ペー ジ は P-X シ リー ズ を 中 心 に 説明 し て いま す 。 ※1 AY-P40X2 に お いて 。 当 社 試 験 室 に て 。 外 気温 2C、 室 温 20 で 時 、 設 定 温度 23 で 運転 時 、 吹 出し 口 付 近 の 最高 温度 。 約 5 分 間 持 続 。 風 量 は 


コン か ら 約 2m 付 近 、 床 面 と 床 面 か の ら 1.5m と の 差 (床上 5cm33 で 、 高 さき 1.5m25 で ) 朝 使 用 環境 、 運 転 条件 、 温 度 条件 に よっ て 温度 分 布 は 異な り ま す 。 ※4 AY-P40X2 に お いて 。 当 社 試験 室 (14 崇 ) に で 。 外気 温 2C、 足 も と 
均 の 平均 温度 が 元 の 温度 に 戻る まで の 時 間 を 比較 。 足 も と 制御 あり の 場合 は 約 4 分 、 足 も と 制御 な し の 場合 は 約 7 分 。 ※7 AY-P40X2 に お いて 。 当 社 試 験 室 (14 畳 ) に て 。 実 使用 状態 を 想 害 し \ 外 気温 2C、 室 温 10"C、 設 定 
測定 基準 は JIS に 準拠 (室温 20C、 外 気温 乾 球 温度 -15C 湿 球 温度 -16 で 時 。 除 十 運 転 を 含む 。 空 気 エ ンタ ルピー 測定 装置 に よる 。) 外 気温 -15 で 時 の 消費 電力 は 2600W。 


「 ロ ング パネ ル 独 自 気流 制御 ] 紹 介 動画 * 


@ 床 面 ま で 暖か さ を 届 ける 、 上 下 両 開き ロン グ パ ネル 気流 ppJCEs] 


> 
® 
※ 国 内 家庭 用 エア コン に お いて 。 上 下 両 開き ロン グ パ ネル 。2022 年 6 月 1 日 現在 。 (当社 調べ ) a F 
ne | 
コ ご | 
暖房 する と 顔 が の ぼ せ る ...。 シ ャ ー プ は 、 ロ ング パネ ル で 温 風 の モレ が な く 、 上 暖か さ を で J = 
床 面 ま で し っ か り 届 ける こと が で きま す 。 ラ 
ズ 
部 屋 を 上 か ら 見 た 床 面 の 温度 4 
ラ 
ス 
1 
本 足もと ポカ ポカ 本 
"やれ な 靴下 いら ずっ 計 
過ごせ る と ご 
AY-P40X2 〇 
つ 
〇 
と 
つ 
清 
温度 差 3 潔 
最高 ※4 お 
約 O*C も と 全 ノ 。 つ て 和 
温度 (AY-P40X2) 入 
れ 
冷 
房 
(8 = も と m 記 を み は っ て 晴 め る 、 足 も と 沿 度 コン トロ ー ル 
除 
※ 国 内 家庭 用 エア コン に お いて 。 足もと 温度 を 設定 で きる 機能 。2022 年 6 月 1 日 現在 。 9 
一 | 
AL 
セン サー で 足もと 温度 を み は り 、 冷 えて ー 
リモ コン で ー 
いる 床 面 が ある と 、 優 先 的 に 風 を 送り 、 a < 


すばやく ※5 も と の 温度 まで 暖め ます 。 設定 で きる ! | 


靴下 いら ず の 
暖か さ ! ンス 
上 
ネ 
正 取 り 運 転 中 も 室温 が 下がり に くい 設定 温度 まで 一 気 に 暖 め る 、 外気 温 が 低く て も 、 
2 つの 除 乃 方 式 スピ ー ド 暖房 (Px) ハイ パワ ー 暖 房 _ 
束 
スピ ー ド 除 矯 (NpJLPx ) 援 房 ス ター ト 後 すぐ に 温 風 が 出る 「 即 温 風 ※6」 外気 温 一 15*C 時 の 厳し い 寒さ の 中 で も ハイ 性 
舌 取 り 運 転 時 間 を 短縮 し 、 室 温 低下 を 抑制 。 と 設定 温度 まで 一 気 に 暖め る 「 ス ピー ド 」 パワ ー で 暖房 で きま す 。 
プレ ウォ ー ム 制御 モー ド を 搭載 。 外気 温 -15*C 時 
ッ 上 設定 温度 到達 外気 温 2*C 眼 < A 
[ N-P | P-X | P-H | P-F ] ※6 予約 時 間 の 最長 1 時 間 まで の き 間 厳し い 寒さ で も 活躍 の 暖房 能力 
= Re 前 か ら 予熱 が 始ま り ます 。 まで の 時 隔 8 PW ※8 
妹 取 り 運 転 前 に 室温 を あら か じ め 上 げ て 、 AY-P40X2 に お いて 、 予 替 i ・ 6.4kW 
a 運転 時 は 1 時 間 あたり 約 5 分 以下 (AY-P40X2) (AYP40X2) 
室温 低下 を 抑制 。 420W の 電力 を 消費 し ます 。 


暖房 定格 に 対し て 約 57% 低 減 。 ※2 外気 温 2C。 設 定 温度 23C。 風 量 自動 。※3 [試験 条件 ] 乾 当社 試験 室 (14 崇 )@ 外 気温 :2 で て @ 足 も と 設定 :ON@ 足 も と 設定 温度 :26 で @ 暖 房 運転 開始 か 5 ら 1 時間 後 @ 温 度 差 は エア 
設定 、 足 も と 設定 温度 35 で 運転 時 、 エ アコ ン か ら 約 1m 離 れ た 地点 で の 床上 5cm の 最高 温度 。※5 AY-P40X2 に お いて 、 当 社 試 験 室 に て 。 外 気温 2'C、 暖 房 足 も と 設定 温度 23'C。 試 験 室 の 窓 を 1 分 間 開 けた 後 、 床 上 5cm 平 
温度 20 で 、 即 温 風 タイ マー 設定 、 ス ピー ド 設 定 で 運転 スタ ー ト 。 じ ゅ うた ん 敷き の 洋室 。 床 上 5cm22 点 の 平均 温度 が 20C に 到達 する 時 間 。 使 用 環境 、 運 転 条 件 、 温 度 条件 に よっ て 時 間 は 異な り ま す 。※8 AY-P40X2 に お いて 。 
バー コー ドリ ー ダ ー で 読み と っ て くだ さい 。 亀 [加湿 機 」https://jp.sharp/kashitsu/ 但 「 ロ ング パネ ル 独 自 気流 制御 」https://jp.sharp/qr/ay029/ 20 


LI 
『』 生 

ァ i * 
メ ます 1 
2 ; H 


エア コン が 、 人 や お 部 屋 の 状況 を 
見 張っ で き 判 断 ! 


エコ 自動 な ら 、 様 々 な ムダ を 見 つけ て 、 ボ タン 1 つ で 省エネ “& 快 適 に Ce (px) 


回 ※2 ※2 
PT jLPD ) 

信 省 エネ :AY-P40X2 に お いて 。 当社 独自 の 条件 に より 評価 。 

人 の 在 室 状況 や 床 面 の 冷え 具合 、 日 差し 、 季 節 と 温度 状況 な ど を 総合 的 に 判断 し て 、 状 況 に 応じ た 運転 と 設定 温度 を エア コン 

が 自動 選択 し ます 。 

差し が 強まっ た こと で 体感 温 差し に 合わ せ て 暖房 を 控え る 
度 が 上 が る の に 、 暖 房 運転 は そ ! か ら 、 快 適 で し か も 省エネ 。 
の まま で ムダ な 電力 を 使っ て い 
まし た 。 


※ 当 社 製 エコ 自動 非 搭載 機種 


外出 時 の ムダ な 電力 を 抑え る “お で か け オ ー ト セー ブン お で か け オ ー ト オフ 
人 の 在 室 状況 を セン サー で 検知 し 、 


動 で 設定 温度 を ゆる め た り 運 転 の 停止 再開 を し ます 。 
⑯ お で か け オ ー ト セー ブ プ オー ト オ フ は リモ コン で 選択 で きま す 。 代り リモ コン で 設定 し て いた だ く 必要 が あり ます 。 
不在 を 検知 不在 が 続く 在 室 を 検知 


3 不在 が 続く 場合 は … 
Pa ララ e a lon 
が 7 a プラ ズ マ クラ スタ ー パ トロ ー ル (お 部 屋 
運転 を 信 区 運転 オフ 隊 も と の 運転 に 
ゆる め る 戻る 


 @ @ 
プラ ス ) を 設定 すれ ば 、 


動 で お 部 屋 を ッ マ 
16 清潔 に し ます 。 SI 


EE 


オー ト セ ー ブ 


オー ト オ フ 


⑧ 写 真 は イメ ー ジ で す 。@ こ の ペー ジ は 、P-X シ リー ズ を 中 心 に 説明 し て いま す 。 ※1 AY-P40X2 に お いて 、 当 社 試験 室 (14 畳 ・ フ ロー リン グ ) に て 、 同 一 体感 温度 と な る 運転 開始 か ら 1 時 間 後 の 積算 電力 量 を 比較 。 外 気温 
設置 環境 、 使 用 状況 に より 効果 は 異な り ま す 。 ※2 各 商 品 の 詳細 に つき まし て は 、N-P は P10、P-H/F は P25-26、P-D は P27 の 注釈 を ご 覧 くだ さい 。 ※3 AY-P40X2 に お いて 、 当 社 試験 室 (14 畳 ・ フ ロー リン グ ) に て 、 通 
21 (658Wh) と 通常 運転 (715Wh) と で 比較 。 設 置 環境 ・ 使 用 状況 に より 効果 は 異な り ま す 。 ※4 室外 機 吸い 込み 温度 。 冷 房 ・ 暖 房 能 力 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 室外 機 の 所 定 の 設置 スペ ー ス が 必要 で す 。 使 用 環 


信頼 性 の 高い 商品 を 、 お 客 さ ま の も と へ 


一 度 ご 購入 頂い た エア コン は 長く 使う も の だ か 5 
シャ ー プ で は 190 以 上 の 厳し い 信頼 性 試験 を クリ ア し た 商品 を お 客 さ ま の も と へ お 届け し て いま す 。 


徹底 的 な 動作 
テス ト の 模様 に 
つい て は こち ら 


a 


ざさ YH 


a 2 > 
ググ 2 
誌 に 掲載 され て いる エア コン が 対象 で す 。 


過酷 な 環境 下 で の 動作 テス ト を 実施 房 


猛暑 時 で も 冷房 運転 が 持続 する 


厳寒 な 環境 下 (-20*C) キ で も 公 的 規格 より 厳し い 基 準 


過酷 な 
よう 、 運 転 制御 を 見 直し 、 室 外 機 。 風 放 主計 明戸 運転 が 可能 。※4 耐風 と 注水 試験 を 行い 、 室 


付近 の 温度 が 45°C に 上 昇 し て -20°C 米 N-P、P-X の み 。P-H/F/D/S は -7"C。 
も 安定 し た 冷房 運転 が 可能 。※4 


外 機 の 運転 状況 を 確認 。 


高い 耐久 性 に こだわ っ た 、 室 外 機 


所 


へ へ い へ やや ヽ へ . 


① プ リン ト 基 板 全体 を 板金 で 覆う 構造 
② プ リン ト 基 板 コ ー テ ィング ーー 


③ プ リン ト 基 板 の 部 品 面 を 塵 均 が た まり に くい 向き に 設置 


| 


35、 季 節 夏 、 日 射 な し 、 エ コ 自 動 運 転 (586Wh) と 通常 冷房 運転 ・ 設 定 温 度 26 で (921Wh) と で 比較 。 外気 温 2C、 季 節 冬 、 日 射 あ り 、 エ コ 自 動 運 転 (1753Wh) と 通常 暖房 運転 ・ 設 定 温度 23C(2195Wh) と で 比較 。 
常 運転 と お で か け オ ー ト セー ブ 運 転 と の 1 時 間 の 積算 電力 量 を 比較 。 冷 房 時 、 外 気温 35 で 、 設 定 温度 26C、 オ ー ト セー ブ (183Wh) と 通常 運転 (236Wh) と で 比較 。 暖房 時 、 外 気温 2 で 、 設 定 温度 23C、 オ ー ト セー ブ 
境 ・ 設 置 状 況 に より 能力 の 低下 が あり ます 。*QR コ ー ド は 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト 端 末 の バー コー ドリ ー ダ ー で 読み と っ て くだ さい 。https://jp.Sharp/aircon/qr/quality/ 22 


D_Y プラ ズ マ クラ スタ ーNEXT と 気流 制御 で 快適 な 
「 匠 の 冷房 」 で 湿度 まで コン トロ ー ル 、 無 線 LAN 


アノ 
時 巴 
所 
LO 
oo 
NN 
cg いて) ~~ っ っ 


-W( ホ ワイ の 
* 373mm 


798mm※1 


※2 


攻 RY¥ coc 回 ( 


ECHONETLite 


風 ク リー シ め SIAAY SIAA 多 
OY 


AU-P22XY 〇 最大 配管 長 :15m 人 @ 室 内 機 設置 条件 
AU-P25XY | (チャ ー ジ レス 15m) 
AU-P28XY 0 上 
AU-P28XY | 最大 高低 差 :10m 
AU-P40X2Y 
AU-P56X2Y 
AU-P63X2Y 
300 

800 人 AU-P71X2Y 
(+ 配管 カバ パー 部 65)mm 946)mm AU-pgox2y 


天 
50mm 以 上 # 


630mm 


ステ ム for KOHKIN JP0512036A0002U 
ダス ト ボ ックス 、 リ モコ ン ※3) (ドレ ン パ ン 、 送 風 路 ) 


外気 温 上 
牙 記 エア コン A 電源 コー ド 長 さ :[2.2/2.5kW] 左 出し :1.1m、 右 出し :1.8m 
に 


[2.8/3.6/4.0/5.6/6.3/7.1/8.0kW] 左 出し :0.75m、 右 出し :1.4m 


1. 抗菌 リモ ュ ン 5 持っ と 光る リモ コン 


よく 手 に 触れ る リモ コン に 抗菌 処理 を 施し まし た 。 


使わ な い 時 は 画面 を 消灯 。 持 つと 
画面 が パッ と 光る の で 、 夜 で も 安心 


2.0.5°C 温 度 設定 人 
「 ち ょ っ と 高め 」「 ち ょ っ と 低め 」 の デリ ケー ト な 調整 が 可能 で す 。 
フタ 開 時 太古 
T _ 6 電気 代 の 
3. 冷暖 房 を 使わ な い 季節 も 使え る る 史 (本 (emm 目安 が わか る 
プラ ズ マ クラ スタ ー 運 転 研 人 | 2 リー ッ | (2k-F 
0) 僚 生 | | 馬 よ ニー 
つ 詳 し く は P11-12 で) へ | 8 
9 て | | | 送 定 
SR > | (We 
4. お で か け オ ー ト セー フ リモ コン en 
ンズ オ ォ オー ト オ フ CRMC-B088JBEZ ie し 
画 リ モコ ン ホ ル ダ ター 付 選 
詳し く は P21 抗菌 リモ コン の 
※5 
プラ ズ マ クラ スタ ー 気流 制御 
機能 話 守 ラズ マ | プラ ズ 
ノン スマ | プラ ズ マ | パワ フル 風 ク リー ン | エア | フィ ルター | 抗菌 ダス ト | ファ ン | 防 カビ | 親水 性 コート | 。。_。。| は ず せ エア ロ | 選 住 エリ ア | つっ み 込む | a 上下: 左右 | 部 屋形 状 
一 覧 表 錠 放 2 ラス ター クラスター ショ ッ ト | 部 屋 直し | シス テム フィ ルター | 自動 所 除 | ボッ クス | 加工 | 加工 | | 部 清 当 | エー バー | 気流 の 検知 | 気流 | ロン グ 気 流 | ワイ ト 所 | 和 和 | 所 位置 
@ ホコ リ 」 上 下 両開き ※ 
P-X — © eZ) の @ e | セク ウ | @ (Et| ) @ 9 Tan 名 @ ee le @ @ 
写真 は イメ ー ジ で す 。*1 当 技術 マー ク の イオ ン 個 数 の 目安 は 、 商 品 を 壁 に 設置 し 、「 風 量 最大 」 運 転 時 に プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面積 の 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 1cm3 あ た り 50.000 個 以上 で す 。*2 商品 を 


壁 に 設置 し 、「 風 量 最大 」 運 転 時 に 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 50.000 個 /cm3 以 上 の イオ ン が 測定 で きる 床 面積 目安 で す 。 ※1 詳細 は P34 の 室内 機 取付 可能 寸法 を ご 確認 くだ さい 。 ※2「ECHONETLite」 と 
エコ ーネット ロゴ マー ク は エコ ーネット コン ソー シア ム の 商標 で す 。 ※3 SIAA マ ー ク は 、ISO22196 法 に より 評価 され た 結果 に 基づき 、 抗 菌 製品 技術 協議 会 ガイ ドラ イン で 品質 管理 ・ 情 報 公 開 され た 製品 に 表示 され 
て いま す 。 (無機 抗菌 剤 ・ 練 込 ラバ パー キー/ 筐 体 JPO0122036A0012S) ※4 室外 機 吸い 込み 温度 。 冷 房 能力 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 ※5 倫 試 験 機関 :( 一 財 ) ボ ー ケ ン 品 質 評価 機構 試験 番号 : 
JNLA2020K0522(2021 年 8 月 23 日 )、JNLA2020K0462(2020 年 9 月 7 日 )、JNLA2020K0522(2020 年 9 月 23 日 ) 、JNLA2015K0139、JNLA2015K0140(2015 年 7 月 21 日 ) 信 試験 方 法 :JIS Z 2801 に 
準拠 し 抗菌 性 試験 を 実施 。 画 試験 結果 : 抗 菌 効果 あり 。 (抗菌 活性 値 2.0 以 上 ) 無 機 抗 菌 剤 ・ 練 込 / 塗 装 キー/ 筐 体 ※6 外気 温 2C 時 。 暖房 を 重視 し て エア コン を 選ぶ 際 、 ひ と つの 目安 と な り ま す 。 ※7 AY-P40X2 


空間 を お 届け 


内 蔵 フ ラッ グ シ ッ プ モデ ル 


冷暖 房 の 主 な 畳 数 冷暖 房 の 主 な 畳 数 8 の だ [0) の だ 12 
a = = 時 時 
AY-P22X.w ォ ー フ ン 価 格 。 AY-P25X.-.w ォ ー フ ン 価 格 。 AY-P28X-.w ォ ー フ > 価格 。 AY-P36X-w オー プン 価格 
i 省エネ 基準 | 通年 エネ ルギー 5 陣 省エネ 基準 | 通年 エネ ルギー 省エネ 基準 | 通年 エネ ルギー 斬 エ 和 ネ 基準 | 通年 エネ ルギー 
期間 消費 電力 量 | 丁度 | (APF)| 。 | 期間 消費 電 力量 | 日 標 年 度 | 層 |9(APF)| 。 | 期間 消費 電力 量 | と 日 標 年 度 | 軍記 素人 補 (APF)| 。 | 期間 消費 電力 量 | 目標 年 度 | 流 |(APP 
578kwn W2010f 125%| 7.3 666rwn W2010F 124%| 7.2 157kun | S10 122%| 7.1 1,032kwn W210 136%| 6.7 
(JIS C 9612:2013) (寸法 規定 ) (JIS C 9612:2005) (JIS C 9612:2013) (寸法 規定 ) (JIS C 9612:2005) (JIS C 9612:2013) (寸法 規定 ) (JIS C 9612:2005) (JIS C 9612:2013) (寸法 規定 ) (JIS C 9612:2005) 
畳 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) 畳 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) 畳 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) 畳 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) 
暖 67 同 の 85 430 暖 6 一 8 叶 2.8 505 暖 8 一 10 旨 3.6 665 暖 9 一 12 叶 4.2 860 
房 (9~11m?) (0.7~5.6) (95~1485) 房 (10~13m?) (0.7~5.6) (95~1485) 房 (13~16m?) (0.8-70) (130~1980) 房 (15-19m2) (0.8-7.0) (130~1980) 
冷 。6~9 結 2 410 冷 7 て 10 便 2.5 500 冷 8 て 12 全 2.8 545 冷 10C15 同 3.6 825 
房 (10-15m2) (0.9~3.4) (130~810) 房 (11-17m2) (0.9~3.5) (130 一 870) 房 (13-19m2) (0.9~4.4) (140~1150) 房 (16-25m2) (0.9~4.6) (140~1250) 
室内 機 ブ ラグ 形状 (1) 単 相 100V-15A 室内 機 ブラ グ 形 状 (L) 単 相 100V-15A 室内 機 ブラ グ 形 状 (1 り 単 相 100V-20A 室内 機 ブラ グ 形 状 (1 単 相 100V-20A 
低温 暖房 能力 ぼ 6 4.2kW 低温 暖房 能力 “6 4.2kW 低温 暖房 能力 *6 5.4kW 低温 暖房 能力 ※*6 5.4kW 


の だ 14 の だ 18 の だ 46) 冷暖 房 の 主 な 畳 数 23 
= 時 ー = = = = = 
AY-P40X2.w ォ ー プ > 価格 。 AY-P56X2-w ォ ー ブ ン 価格 AY-P63X2-w ォ ー ブ ン 価格 AY-P71X2-w オー プン 価格 
所 可 本 力量 省エネ 基準 | 通年 エネ ルギー 寺本 二 量 省エネ 基準 | 通年 エネ ルギー | 省エネ 基準 | 通年 エネ ルギー | 省エネ 基準 | 通年 エネ ルギー 
期間 消費 電力 量 | と 自 林 年度 | 巡 成 8 仙 M ま (APF) 期間 消費 電力 量 | と 目標 年 度 | 達成 率 | 消費 効率 (APF) 期間 消費 電力 量 | と 目標 年 度 | 層 |(APP 期間 消費 電力 量 | と 目標 年 度 | 達成 率 | 消費 効率 (APF) 
1,081kwn W210 444, 7.1 1.708kwn | S2010 124,| 6.2 1,953kwn W210 122, 6.1 2,398kwn 2010 年 124%| 5.6 
(JIS C 9612:2013) (寸法 規定 ) (JIS C 9612:2005) (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 
畳 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) 畳 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) 時 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) 畳 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) 
暖 11->14 旭 5.0 1010 暖 15~18 結 6.7 1600 暖 16~20 結 7.1 1780 暖 19~23 結 8.5 2360 
房 (18~23m?) (0.8~11.6) (120~3845) 房 (24~30m?) (0.8~11.6) (120~3845) 房 (26~32m?) (0.8~12.1) (120~3955) 房 (31~39m?) (0.8~12.1) (120~3955) 
冷 11 一 17 結 4.0 940 冷 15~23 結 5.6 1720 冷 17~26 結 6.3 2100 冷 20~30 言 7.1 2500 
房 (18~28m?) (0.8~6.0) (110~1900) 房 (25~39m?) (0.8~6.2) (110~2000) 房 (29~43m?) (0.8~6.6) (170~2300) 房 (32~49m?) (0.8~7.2) (170~2600) 
室内 機 ブ ラグ 形状 に り 単 相 200V-20A 室内 機 ブ ラグ 形状 に り 単 相 200V-20A 室内 機 ブラ グ 形 状 C り 単 相 200V-20A 室内 機 ブラ グ 形 状 C り 単 相 200V-20A 
低温 暖房 能力 ぼ 6 8.4kW 低温 暖房 能力 “6 8.4kW 低温 暖房 能力 6 8.8kW 低温 暖房 能力 ぼ 6 8.8kW 
冷暖 房 の 主 な 畳 数 の と 
6 
AY-P80X2_.w オー プン 価格 
届 鞭 本 時 省エネ 基準 | 通年 エネ ルギー 
期間 消費 電力 量 | 重度 | |(GPP 
2,855kwn W2010F 117, | 5.3 
(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 
紺 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) 
暖 21~26 結 9.5 2650 
房 (3543m2) (0.8 一 12.1) (120 一 3955) 
冷 22->33 同 8.0 2900 
房 (36 一 55m2) (0.8 一 8.2) (170 一 2950) 
室内 機 ブラ グ 形 状 C り 単 相 200V-20A 
低温 暖房 能力 ぼ ば 6 8.8kW 
お すす め ポ イン ト 
ロン グ 気 流 15m (急速 時 ) 、 微 風 で も 11m。\? 
ウン ジジ 


COCORO AIR 


吉 陽 操作 ・ 見 える 化 クラ ウド AlI 制 御 機器 連携 | | 
運転 状態 箇 転 必 屋 礁 認 ・ 日 中 Al | 省エネ 立ち | ペッ ト | 加湿 空気 | スマ ー ト | ジニ CAEE 太 
病人 | み ま も り | "通知 箇 生 アバ イス | ぉ や すみ Al | 湯 計 モー ド [| 清光 要 軍 携 | スピ ビー カー| タイ マー | タイ マー | 対 記紀 
義 詳 | @ | es | e | e | e exe es le | e | e le e 
フ 出向 タイ マー( 温 度 ・ 不 在 ) - | 人 
@ 詳 し く は P29-30 を ご 覧 くだ さい 。 
に お いて 、 エ アコ ン か ら の 距離 が 風量 急速 運転 時 は 15m、 微 風 運転 時 は 1 1m の 地点 で 、 風 が 到達 し て いる こと を 確認 。 お部屋 の 形状 、 家 具 お よび 照明 器具 等 の 配置 に より 異な る 場合 が あり ます 。 ※8 エコ 自動 運 


転 の 省エネ 性 能 は 、 当 社 試験 室 、 外 気温 35C、 季 節 夏 、 日 射 が な く 、 同 一 体感 温度 と な る 運転 開始 か ら 1 時 間 後 の 積算 
(586Wh) と 通常 冷房 運転 ・ 設 定 温度 26C(921Wh) と で 比較 。 設 置 環境 、 使 


状況 に より 効果 は 異な り ま す 。※9 ペッ トモ ー 


力量 を 比較 。AY-P40X2 に 


お いて 、 当 社 試験 室 (14 畳 ・ フ ロー 
* の ご 利用 は 、 ア プリ に 表示 され る 注意 事項 を ご 確認 の 上 ご 使用 くだ さい 。 


リン グ ) に て 、 エ コ 自 動 運転 


除 肝 運 転 ( 杖 取り ) に よる ドレ ン 水 に つい て 


暖房 運転 時 は 室外 機 が 冷 


え 、 回 が つく こと が ある た め 、 除 還 運 転 を 行い ます 。 溶け た 玉 は ドレ ン 水 と な っ て 室外 機 か ら 排 出さ れ ま す が 、 正 常 な 状態 で す の で 


問題 あり ませ ん 。 ま た 除 寅 運転 中 は 暖房 運転 が 一 時 停止 し ます が 、 除 回 運転 が 終了 する と 自動 的 に 暖房 運転 を 再開 し ます 。 
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2022 MODEL 


前 


プラ ズ マ クラ スタ ー25000 高 さ 250mm 
明言 フィ ルター 自動 掃除 搭載 無線 LAN 内 蔵 
0 パク ト ハ イグ レー ドモ デル 


天井 か ら 30mm 


ジリ 


ーー 抗菌 リモ コン 
1 ※2 
= 〈 リ モコ ン 〉 
CRMC-B090JBEZ 
a 画 0.5°C 温 度 設 定 
回 E まま 園 回 
8 a 88 lag 
sen NN a [oa 
_ フ タ 開 時 
を | Se ta 
ee sas Moh 
-W( お ワイ ト 系 ) 
e 299mm 
798mm※1 mo ane 
_ *1 ee = AU-P22HY/AU-P25HY/AU-P28HY AU-P56H2Y 最大 配管 長 : 
用 無線 LAN AU-P40HY/AU-P40H2Y AU-P63H2Y 15m 
FFz?2 ラ スタ -25000) i COCORO AIR ーー- チャー ジル ス 15m) 
ECHONETLite E u E 
き 8 〇 最大 高低 差 : 
外気 温 詳 3 中 10m 
for KOHKIN 運転 可能 670 と 800 
(ダス ト ボッ クス 、 リ モコ ン ※4) (配管 カバ パー 部 57)mm 過信 326)mm YT 


電源 コー ド 長 さ : [2.2/2.5/2.8kW] 左 出 し :1.1m、 右 出し :1.8m [4.0(100V)/4.0(200V)/5.6/6.3kW] 左 出し :0.75m、 右 出し :1.4m 
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冷暖 房 の 主 な 畳 数 6 四 冷暖 房 の 主 な 畳 s1 馬 冷暖 房 の 主 な 畳 数 [0) た = 冷暖 房 の 主 な 畳 14 に 
ブラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 画 積 *2) a プラ ズ マ クラ スタ ー 半 用 床 面 積 2 記 プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 画 積 *2 還 庶 フラ ズ マク ラス ター 追 用 床 面積 #2 Pi 
AY-P22H.w ォ ーッ > 休 。 AY-P25H_w ォ ーッ > 人 AVY-P28H_w ォ ーッ > 人 AVY-P40H-w オー プン 価格 

省エネ 基準 | 通年 エネ ルギー 剖 考 加 二 省エネ 基準 | 通年 エネ ルギー yam 器 才 旦 省エネ 基準 | 通年 エネ ルギー 本 省エネ 基準 | 通年 エネ ルギー 
Mo 時 | 株 年 度 | 層間 (APF)| | 期間 消費 電 力量 昌和 度 | 婦 | カ (GPP)| 義則 消費 電 還 | 、 邊 年度 | 層 | 上 2(APF)| | 期間 消費 電 力量 利 林 年度 | 避 | 省 (GPD 
| | 717w F100%| 5.8 815kwn | 2010 利 100%| 5.8 913kwn | 2010 電 100%| 5.8 1.544xwn | S2010* 100%| 4.9 
In (JIS C 9612:2013) (寸法 規定 ) (JIS C 9612:2005) (JIS C 9612:2013) (寸法 規定 ) (JIS C 9612:2005) (JIS C 9612:2013) (寸法 規定 ) (JIS C 9612:2005) (JIS C 9612:2013) (寸法 規定 ) (JIS C 9612:2005) 
N 畳 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) 畳 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) 崇 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) 畳 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) 
1 暖 6 て 7 骨 2.5 555 暖 6 て 8 尋 2.8 620 暖 8 て 10 崩 3.6 820 暖 11>14 5.0 1450 
屋 房 (9~11m?) (0.8~4.0) (150~1315) 房 (10~13m?) (0.8~4.4) (150~1330) 房 (13~16m?) (0.8~5.1) (150~1415) 房 (18~23m?) (0.9~6.4) (160~2000) 
5 冷 6 て 9 恒 :2 570 冷 7 て 10 尋 2.5 675 冷 8~12 叶 2.8 720 冷 11 一 17 結 4.0 1280 
缶 房 (10-15m2) (0.8 一 2.8) (180 一 800) 房 1 一 17m2?) (0.8~3.2) (180~980) 房 1319m2) (0.8-3.3) (180 一 950) 房 (18~28m?) (0.9~4.4) (160~1730) 
性 室内 機 プラ グ 形 状 (0 ) 単 相 100V-15A 室内 機 プラ グ 形状 (|) 単 相 100V-15A 室内 機 ブ ラグ 形 状 (|) 単 相 100V-15A 室内 機 プラ グ 形状 () 単 相 100V-20A 
人 低温 暖房 能力 “6 2.9kW 低温 暖房 能力 “6 3.2kW 低温 暖房 能力 “6 3.7kW 低温 暖房 能力 “6 4.8kW 
| 冷暖 房 の 主 な 畳 数 14 に 冷暖 房 の 主 な 畳 数 Fe に 冷暖 房 の 主 な 畳 数 6) に 
= プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面積 2 | = プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面積 2 | = プラ ズ マ クラ スタ ー 敵 用 床 面積 2 = 
【 ノ 
mAY-P40H2.w ォ ー フ > 価格 。 AY-P56H2.w ォ ー フ > 価格 AY-P63H2.w オー プン 価格 
1 ig 省エネ 基準 | 通年 エネ ルギー aka 上 省エネ 基準 | 通年 エネ ルギー ram 省エネ 基準 | 通年 エネ ルギー 
= 議 | 3 消 和 電 力 生 | | 和 補 |2 カ (APF| | 導 間 消 旨 電 力量 | と 自 析 年 度 | 六 | カ (APF)| | 間 消 旨 電 還 | 本 | 系 半 )(AP 
1.455kwn 00 106%| 5.2 2,118kwn W210 100%| 5.0 2,383kwn W2010F 14004| 5.0 
ポ (JIS C 9612:2013) (寸法 規定 ) (JIS C 9612:2005) (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) (JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 
IP 時 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) 畳 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) 畳 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) 
4 暖 11>14 呈 5.0 1450 暖 1518 結 6.7 2020 暖 16~20 結 7.1 2140 
房 (18~23m?) (0.9~7.0) (160~2330) 房 (24~30m?) (0.8~8.8) (140~2940) 房 (26~32m?) (0.8~10.5) (120~3955) 
冷 11 一 17 結 4.0 1280 冷 15~23 結 5.6 2250 冷 17~26 結 6.3 2200 
房 (18~28m?) (0.9~4.4) (160~1730) 房 (25~39m?) (0.8~5.7) (140~2280) 房 (29~43m?) (0.8~6.6) (170~2300) 
室内 機 プ ラグ 形状 に う 単 相 200V-15A 室内 機 ブ ラグ 形状 に つう 単 相 200V-15A 室内 機 ブラ グ 形 状 C り 単 相 200V-20A 
低温 暖房 能力 “6 5.1kW 低温 暖房 能力 “6 6.4kW 低温 暖房 能力 “6 7.6kW 
お すす め ポ イン ト 
天井 か ら 280mm の スペ ー ス が あれ ば 設置 で きま す 。 
ハイ サッ シ や 
カー テン レー ル の 上 に も 


※ 下 部 に 障害 物 が ある 場合 は 、P34 の 室内 機 設置 条件 を ご 確認 下さ い 。 
プラ ズ マ クラ スタ ー 清潔 ・ お 手入れ 気流 制御 
清 i プラ ズ マ | プラ ズ マ ミ 3 = a エア ロ 、 

EE 風 ク リー エア | フィ ルター | 抗菌 ダス ト | ファ 防 カ ビ = il 庫 ( は 39EE 仙 | ミ 、/| 居住 エリ ア | つつ み 込 むす |」、。 と 、 ‘上下 左右 | 部 屋形 状 ・ 
一息 上 2 ラス ター クラ スタ ー| ショ ッ ト | 部屋 し | シス テム | フィ ルター | 自動 提 除 | ボッ クス | 加工 | カエ 0 | 和博 当 | ルー バー | 所 タイ ナミ ツク | 検知 | 気流 | ソノ 和 流 | ワイ トド 気流 自重 気流 | 据付 位置 
人 @ ミク ロン デュ アル 
部屋 ポット ッ > a = ンプ) 8 
PH | 一 | ee 時 | 宙 |9 ーー | | ee e |e | @ [El OO | 一 | 一 am | 一 | の 

@ | © > |e | e e | e | @yo @ @ 
"| 3 3 部 屋 ・ = = ッシュ a ee — ルー バー — — — 
P-F 部 ) フィ ルター 気流 制御 qim 
人 @ 写 真 は イメ ー ジ で す 。*1 当 技術 マー ク の 数 字 は 、 商 品 を 壁 に 設置 し 、 | 風量 最大 ] 運転 時 に プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面積 の 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 測定 し た 1cm3 当 た り の イオ ン 個 数 の 目安 で す 。*2 商品 を 壁 に 設置 し 、「 風 量 最大 」 運 転 時 
に 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 25.000 個 /cm? の イオ ン が 測定 で きる 床 面積 の 目安 で す 。※1 詳細 は P34 の 室内 機 取付 可能 寸法 を ご 確認 くだ さい 。 ※2 但 試 験 機関 :( 一 財 ) ボ ー ケ ン 品 質 評価 機構 信 試 験 番号 :JNLA2020K0462(2020 年 9 月 7 
日 )、JNLA2020K0522(2020 年 9 月 23 日 ) 、JNLA2015K0139、JNLA2015K0140(2015 年 7 月 21 日 ) 信 試験 方 法 :JIS Z 2801 に 準拠 し 抗菌 性 試験 を 実施 。 還 試験 結果 : 抗 菌 効果 あり 。 (抗菌 活性 値 2.0 以 上 ) 無機 抗菌 剤 : 練 込 ラバ ー キ ー 


/ 筐 体 ※3 「ECHONETLite] と エコ ーネット ロゴ マー ク は エコ ーネット コン ソー シア ム の 商標 で す 。※4 SIAA マ ー ク は 、IS022196 法 に より 評価 され た 結果 に 基づき 、 抗 菌 
いま す 。 (無機 抗菌 剤 ・ 練 込 ラバ ー キ ー/ 筐 体 JP0122036A0012S) ※5 室外 機 吸い 込み 温度 。 冷 房 能 力 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。※6 外気 温 2C 時 。 暖 房 
財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 坦 試験 成績 書 : 第 14104040001-01 号 (2014 年 10 月 29 昌 発行 ) 信 試験 方 法 : 当 社 に て 、 室 温 30C、 湿 度 80% の 条件 で 3 日 間 エ アコ ン を 設置 。 


製品 技術 協議 会 ガイ ドラ イン で 品質 管理 情報 公開 され た 製品 に 表示 され て 
中 視 し て エア コン を 選ぶ 際 、 ひ と つの 目安 と な り ま す 。※7 乾 試 験 依頼 先 :( 一 
部 パト ロー ル 入 の 場合 と 、 切 の 場合 で 、 カ ビ 菌 を 付着 させ た 送風 路 の 材 


2022 MODEL 


プラ ズ マ クラ スタ ー25000 
フィ ルター 自動 掃除 搭載 無線 LAN 内 蔵 
スタ ンダ ー ド モデ ル 


P-F 


〈 リ モコ ン 〉 
CRMC-B091JBEZ 
回 ! 画 0.5*C 温 度 設定 
E 
E 当 国 中 
8 NTN | | 電 
ee Q wm es | 
フタ 開 時 
-W (ホワ イト 系 ) 
で 289mm 
790mm※1 
= *1 . AU-P22FY/AU-P25FY AU-P56F2Y の 〇 最大 配管 長 : 
了 " 和 無線 LAN AU-P28FY/AU-P40FY 15m 
ラス マッ ラス タ -25000) 0 COCORO AIR (2 ーー (チャ ー ジ レス 15m) 
ECHONETLite E | に 
〇 es 
ぎ 9 〇 最大 高低 差 : 
外気 温 3 10m 
9 SI MM rae |A | 45*C 280 = = レ 200 
for KOHKIN 運転 可能 670 信 800 
(ダス ト ボ ックス ) (上 配管 カバ パー 部 57)mm( 外 含 326)mm (上 配管 カバ ー 部 65) mm 貞 含 345)mm 


電源 コー ド 長 さ : [2.2/2.5/2.8kW] 左 出し :1.1m、 右 出し :1.8m [4.0/5.6kW] 左 出し :0.75m、 右 出し :1.4m 


の だ 6 冷暖 房 の 主 な 畳 数 1 
に = 8 [== 3 3 
プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面 積 *2 = プラ スズ マク ラス ター 適用 広 面積 2 = お すす め ポ イン ト 
AY-P22F_w ォ ー フ > 価格 AY-P25F_-w オー プン 価格 oe 
問 省エネ 基準 | 通年 エネ ルギー 問 省エネ 基準 | 通年 エネ ルギー bE 
期間 電力 | 衣 9 の (ADr| 間 湖 和 電 力 量 -、| 癌 束 半 幸 OPD 業界 初 ” 熱 交換 器 氷 結 に よる 進 Al KM 
717wn 2010 年 400%| 5.8 815kwn F100% 5.8 交 
(JIS C 9612:2013) (寸法 規定 ) (JIS C 9612:2005) (JIS C 9612:2013) (寸法 規定 ) (JIS C 9612:2005) 
畳 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) 時 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) と 
暖 て 7 同 の 暖 へ ~8 叶 の 5 1 2 
a lo Cy ed Ch a ラ ョ ン 
冷 6 て @ 辺 2 570 冷 7 て 10 代 2.5 685 
房 (10-15m2) (0.8 一 2.8) (180 一 800) 房 11 一 17m2) (0.8~3.2) (180~1000) 
室内 機 ブ ラグ 形状 (|) 単 相 100V-15A 室内 機 プラ グ 形状 (| ) 単 相 100V-15A 
低温 暖房 能力 “6 2.9kW 低温 暖房 能力 “ば 6 3.2kW 画像 は イメ ー ジ で す 。 @ 画 像 は P-X で す 。 
冷暖 房 の 主 な 畳 数 [0 = の だ 14 = 
プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面積 *2 = | プラズマ クラ スタ ー 適 用 床 面 積 * a 
上 下 反 転 ル ー バ ー に よる 快適 気流 
AY-P28F_w ーー ォ ー フ > 価格 。 AV-P40F-w _ オー フン 価格 a 
Pe | | 間 消 電 力量 を 人 ルー バー を 反転 させ る こと で 、 冷 房 時 は 天井 方 向 に 沿っ て 送風 し 、 冷 えす 
913cm 100x| 5.8 1,544wwn 100%| 4.9 ぎ を 抑え ます 暖房 時 は 足もと へ 暖か さ が 届く よう 温 風 を 押さ え 込み ます 。 
(JIS C 9612:2013) (寸法 規定 ) (JIS C 9612:2005) (JIS C 9612:2013) (寸法 規定 ) (JIS C 9612:2005) Em ーー 
連 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) 紅 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) 暖房 時 
暖 8 て 10 崩 3.6 820 暖 11- ン 14 冊 5.0 1450 
房 (13-16m2) (0.8~5.1) (150-1415) 房 (18~23m?) (0.9~6.3) (160 一 2000) a | 
冷 8 て 12 僅 2.8 720 冷 11- ン 17 依 4.0 1280 
房 (13~19m?) (0.8~3.3) 、 (180 一 950) 房 (18 一 28m2) (0.9 一 4.4) (160~1730) ニニ ーー ーー 
室内 機 ブ ラグ 形状 (|) 単 相 100V-15A 室内 機 プラ グ 形 状 (!) 単 相 100V-20A ニー 
低温 暖房 能力 ※*6 3.7kW 低温 暖房 能力 “6 4.8kW 
冷暖 房 の 主 な 畳 数 18 
= 
ラス マク ラス ター *2 ーー & 
2 マク ラス ター 道 用語 プラ ズ マ クラ スタ ー パ トロ ー ル (内 部 ) > 詳し < は pie 
AY-P56F2_.w オー プン 価格 NN 
ーー コミ 店 生 5 
期間 江 電 還 | | 和 エ ネル ギー エア コン 停止 中 に 、 カ ビ が 発生 し や すい 環境 に な る と 、 フ ァ ン を 
2,118kwn | W210 100, 5.0 逆 回 転 する こと で エア コン 内 部 を 高 濃度 イオ ン で 満た し 、 カ ビ の 
(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) \ 生 を 防ぎ ます 。※7 
時 数 の めやす 能力 (KW) 消費 電力 (W) 
暖 15 ン 18 財 6.7 2020 る すでに 発生 し た カビ は と れ ま せん 。 
房 (24~30m?) (0.8~8.8) (140~2940) @ 画 像 は イメ ー ジ で す 。 
冷 15-C23 全 5.6 2250 
房 (25~39m?) (0.8~5.7) (140~2280) 
室内 機 プラ グ 形 状 に つう 単 相 200V-15A 
低温 暖房 能力 “6 6.4kW 
ET COCORO AIR | タイ マー | その他 | 
足もと 温度 | スピ ー ド すこ や か | 結 ラ イ | スピ ー ド a 0 時 刻 | ぉ や すみ 切 | 高 外 気温 | HAJEMA 
a 3 冷房 ー | お で か け 省エネ 立ち | スマ ー ト に も 
コン トロ ー ル | 除 路 A 即 温 風 | 匠 の 冷房 2 コア ンダ 除湿 (冷房 暖房 自動 運転 遠隔 操作 | み ま も り に に に 紀 RA すげ 2 a a ピー カー タイ マー | タイ マー | 対応 対応 
ェ ーー 1 | TH | es 虹 財 | | 嘆 栗 | e 琶 計 | elelele es e le | e | e ia e 
( 季節 風向 - タ イマ ー| (温度 の み ) | 
ーー | ーー 1 | ーー |e 人 居 一 | 喘 王 | e | 藤 入 el es elele le e lelele aeel eo 
(人 季節 風向 タイ マー| (温度 の み ) 運転 可 ) 
る ⑧ 詳 し く は P29-30 を ご W 覧 くだ さい 。 
料 表面 (ABS 樹 脂 ) の サン プル を 試験 依頼 。JISZ291 1 を 参考 に し て カビ 発育 面積 を 比較 。 男 試験 結果 :3 日 後に カビ の 増殖 を 抑制 。 ( 入 の 場合 、 カ ビ の 発育 が 認め られ な い 。 切 の 場合 、 菌 糸 の 発育 は 激しく 、 試 料 全面 を 覆っ て いる 。) ※8 風量 急速 
運転 時 、 エ アコ ン か ら 以 下 の 距 離 が 離れ た 地点 で 風 が 到達 し て いる こと を 確認 。AY-P40H(13m) 、AY-P40F(1 1m) 、 お 部 屋 の 形状 、 家 具 お よび 照明 器具 等 の 配置 に より 異な る 場合 が あり ます 。※9 エコ 自動 運転 の 省エネ 性 能 は 、 当 社 試験 室 、 
外気 温 35C、 季 節 夏 、 日 射 が な く 、 同 一 体感 温度 と な る 運転 開始 か ら 1 時 間 後 の 積算 電力 量 を 比較 。AY-P40H に お いて 、 当 社 試験 室 (14 早 ) に て 、 エ コ 自 動 運転 (616Wh) と 通常 冷房 運転 設定 温度 26 で (1073Wh) と で 比較 。AY-P40F に お い 
て 、 当 社 試験 室 (14 畳 ) に て 、 エ コ 自 動 運転 (627Wh) と 通常 冷房 運転 ・ 設 定 温度 26 で (1009Wh) と で 比較 。 設 置 環境 、 使 用 状況 に より 効果 は 異な り ま す 。※10 ペッ トモ ー ド の ご 利用 は 、 ア プリ に 表示 され る 注意 事項 を ご 確認 の 上 ご 使用 くだ さい 。 


暖房 運転 時 は 室外 機 が 冷え 、 嗜 が つく こと が ある た め 、 除 待 運転 を 行い ます 。 溶け た 回 は ドレ ン 水 と な っ て 室外 機 か ら 排 出さ れ ま す が 、 正 常 な 状態 で す の で 


除 自 運 転 ( 義 取 り ) に よる ドレ ン 水 に つい て 商 題 あり ませ ん 。 ま た 除 路 運転 中 は 暖房 運転 が 一時 停止 し ます が 、 除 政 運 転 が 終 了 す る と 自動 的 に 暖房 運転 を 再開 し ます 。 


2022 MODEL プラ スズ マク ラス ター25000 
5 財 区 峰 は すず せ ルー バー 搭載 
岬 還 : 無線 LAN 内 蔵 ー 


〈 リ モコ ン 〉 
CRMC-B148JBEZ 


画 0.5°C 温 度 設定 
| 玉 国 画 


フタ 開 時 
ーーーーーーーーーー ー ー 
en se ne 


ー マ ゃ ec 
\ MY す 


283mm 
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. e° AU-P22DY AU-P28DY AU-P56D2Y 〇 最大 配管 長 :20m※4 
ー *1 無線 LAN AU-P25DY AU-P40DY 
プラ スマ クラ スタ - プ OO の COCORO AIR [5.6kW は 15m] 
う a @ た (チャ ー ジ レス 15m) 


630mm 


〇 最大 高低 差 :10m 


| 
550mm 

-] 
550mm 


※3 
外気 温 
660 仙人 2 mm 730 を mm 800 個人 き 346mm 
へ o 運転 可能 
芝居 (本 和 が パー867 mm (+ 配管 カバー 部 67)mm (+ 配管 カバ パー 部 65)mm 


電源 コー ド 長 さ : [2.2/2.5/2.8kW] 左 出し :1.1m、 右 出し :1.8m [4.0/5.6kW] 左 出し :0.75m、 右 出し :1.4m 


ECHONETLite 


冷暖 房 の 主 な 畳 数 6 の だ 
[== 2 
プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面 積 * ろ "a プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面積 お すす め ポ イン ト 
AY-P22D.w ォ ー フ > 価格 AY-P25D-.w オー プン 価格 
a 省エネ 基準 | 通年 エネ ルギー 本 省エネ 基準 | 通年 エネ ルギー 
上 補 |)(APD "815uy 上 邊 記 |)(APD 業界 初 熱 交換 器 水 結 に よる 進 和 化 系 除湿 GU 
kWh 100% 5.8 kWh 100% 5.8 ※ 国 内 家庭 用 エア コン に お いて 引替 交換 器 を メ 
(JIS C 9612:2013) (寸法 規定 ) (JIS C 9612:2005) (JIS C 9612:2013) (寸法 規定 ) (JIS C 9612:2005) 除湿 する # (Nx 『2021 生 1 明 18 日 発売 
時 数 の めやす 能力 (KW) 消費 電力 (W) 畳 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) 
暖 6 ン 7 己 2.5 550 暖 6 へ 8 辺 2.8 625 
房 (9 ご 11m9 (0.8~3.9) (150~1060) 房 (10~13m?) (0.8~4.3) (150~1280) 
冷 69 叶 2.2 590 冷 7 一 10 言 2.5 710 
房 (10~15m3) (0.8 ご 2.8) (180~820) 房 11 一 17m2) (0.8~3.1) (180-1000) 
室内 機 ブラ グ 形 状 (| 単 相 100V-15A 室内 機 ブ ラグ 形状 0) 単 相 100V-15A AT 
了 半 iE っ 画像 は イメ ー ジ で す 。 @Q 画 像 は P=X で す ヨ 
低温 暖房 能力 *5 2.8kW 低温 暖房 能力 “5 3.1kW 
冷暖 房 の 主 な 畳 数 [0 = の だ 14 = 
プラ スマ クラ スタ ー 適 用 床 面積 *2 号 プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面 積 *2 4 は ず せ ルー バー 搭載 で 
AY-P28D.w ォ ー ブ > 価 格 AY-P40D.w オー プン 価格 カン タン お 手入れ [Bs ぎ ~ 
省エネ 基準 | 通年 エネ ルギー a 省エネ 基準 通年 エネ ルギー 、 
期間 消費 電力 生 | と 自 標 年 度 | 補 半 和 料 (APP 期間 消費 電力 量 | 本 家計)(GPP 0 四 
913wn [F210 100, 5.8 1,544kwn W210F 1004| 4.9 カン タン に 取り 外せ て 水洗 い が 
(JIS C 9612:2013) (寸法 規定 ) (JIS C 9612:2005) (JIS C 9612:2013) (寸法 規定 ) (JIS C 9612:2005) で き で 
畳 数 の めやす 能力 (KW) 消費 電力 (W) 畳 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) 
暖 8~10f 3.6 820 暖 11~14s 5.0 1560 人 @ 画 像 は PX で す 。 
房 (13-16m2) (0.8~4.6) (150~1200) 房 (18 一 23m2) (0.9~6.2) (160~2000) 
冷 8 て 12 の 74 冷 11 て 17 き | 4. 1 ラズ マク ラス ター パト ロー 部 ) >i 
房 2 020 0 房 MP 人 LO プラ ズ マ クラ スタ バ ト ロロ ル (内 部 ) 詳し く は P16 
室内 機 ブラ グ 形 状 () 単 相 100V-15A 室内 機 ブラ グ 形 状 (りう 単 相 100V-20A エア コン 停止 中 に 、 カ ビ が 発生 し や すい 環境 に 
日 EE ※5 3.3kW 温暖 房 ※5 4.7KW + = 
低温 暖房 能力 =S 3.3 低温 暖房 能力 な る と 、 フ ァ ン を 逆 タ 回 転 す る こと で 
| 冷暖房 の 主 な 連 数 1 8 中 エア コン 内 部 を 高 濃度 イオ ン で 満 
プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面 積 #2 た し 、 カ ビ の 発生 を 防ぎ ます 。※6 
AY-P56D2-w オン 中 @ す で に 発生 し た カビ は と れ ませ ん 。 旬 画像 は イメ ー ジ で す 。 @ 画 像 は P-X で す 。 
期間 光二 ED 
2 目標 年 度 | 達成 率 | 消費 効率 (APF) 
2,118kwn W210 400, 5.0 0 
(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 「COCO RO Al R」 サー ビ XC も っ と 便利 加 » P13-14 
畳 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) ⑯ ブ ロー ドバンド 回 線 (常時 接続 ) が 必要 で す 。 
暖 15 一 18 置 6.7 2020 ご 利用 に は 無 和 ! こよ る 操作 が 必要 で す 。 
0 15~18 き 0 1 224 @ ご 利用 に は 無線 LAN 接 続 と 専用 アプ リ (COCORO HOME) に よる 操作 が 必要 で す 
冷 15- ン 23 全 5.6 2250 エア コン に 無線 LAN 機 能 を 内 蔵 し まし た 。「COCORO AIR」 サ ー ビ 
房 (25 一 39m?) (0.8~5.7) (140~2280) き 二 に 
室内 機 ブ ラグ 形状 (へ ) 単 相 200V-15A ス を 使え ば 、 リ モコ ン よ り 細 か な 設定 が で き 、 便 利 に 使え ます 。 
低温 暖房 能力 ぼ 5 6.3kW 
プラ ズ マ クラ スタ ー 清潔 ・ お 手入れ 気流 制御 
機能 に プラ ズ 
清 2 2 人 ルル 風 ク リー ン | エア | フィ ルター | 抗菌 ダス ト | フ 防 カビ 店 は ず せ エア ロ | 選 住 エリ ア | つつ み 込 む 上 下 ・ 左 右 | 部 屋形 状 ・ 
一 覧 表 葉色 必 2 フス ター クラ スタ ーション ト | 部屋 し | システム | フィレ ター | 自動 提 除 | ボッ クス が エエ | | 清 当 | ーー | 気 測 和 ダイ ドック 検知 | 気流 ンク 気 注 ワイ ド 気 滋 自動 気流 | 所 人 位置 
® SI アン ダ ※7 
P-D| 一 9 | 一 | ® きる @ @ ® | © ーー ® ® 
P-S 一 @ 2 @ @ 中 過 44 @ ( 2 上 
人 写真 は イメ ー ジ で す 。*1 当 技術 マー ク の 数 字 は 、 商 品 を 壁 に 設置 し 、「 風量 最大 」 運 転 時 に プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面積 の 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 測定 し た 1cm3 当 た り の イオ ン 個 数 の 目安 で す 。*2 商品 を 壁 
に 設置 し 、「 風量 最 大 」 運 転 時 に 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 25,.000 個 /cm3 の イオ ン が 測定 で きる 床 面積 の 目安 で す 。 *3 商品 を 壁 に 設置 し 、「 風 量 最大 」 運転 時 に 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 7,000 個 /cm3? の イオ ン が 
測定 で きる 床 面積 の 目安 で す 。※1 詳細 は P34 の 室内 機 取付 可能 寸法 を ご 確認 くだ さい 。※2「ECHONETLite] と エコ ーネット ロゴ マー ク は エコ ーネット コン ソー シア ム の 商標 で す 。※3 室外 機 吸い 込み 温度 。 冷 房 


能力 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 ※4 15m を 超え る 場合 に は 、 冷 媒 を 1m あ た り 20g 補 充 し て くだ さい 。※5 外気 温 2C 時 。 暖 房 を 重視 し て エア コン を 選ぶ 際 、 ひ と つの 目安 と な り ま す 。 ※6 試験 依頼 先 :( 一 財 ) 日 
本 食品 分 析 セ ンタ ー 旬 試験 成績 書 : 第 14104040001-01 号 (2014 年 10 月 29 日 発行 ) 信 試 験 方 法 : 当 社 に て 、 室 温 30 で 、 湿 度 80% の 条件 で 3 日 間 エ アコ ン を 設置 。 内 部 パト ロー 2 切 の 場合 で 、 カ ビ 菌 
を 付着 させ た 送風 路 の 材料 表面 (ABS 樹 脂 ) の サン プル を 試験 依頼 。JISZ2911 を 参考 に し て カビ 発 育 面積 を 比較 。 園 試験 結果 :3 日 後に カビ の 増殖 を 抑制 。 ( 入 の 場合 、 カ ビ の 発育 が 認め られ な い 。 切 の 場合 、 菌 糸 の 
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ECHONETLite 


冷暖 房 の 主 な 畳 数 6 の だ 
[== 2 
プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面 積 * ろ "a プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面積 お すす め ポ イン ト 
AY-P22D.w ォ ー フ > 価格 AY-P25D-.w オー プン 価格 
a 省エネ 基準 | 通年 エネ ルギー 本 省エネ 基準 | 通年 エネ ルギー 
上 補 |)(APD "815uy 上 邊 記 |)(APD 業界 初 熱 交換 器 水 結 に よる 進 和 化 系 除湿 GU 
kWh 100% 5.8 kWh 100% 5.8 ※ 国 内 家庭 用 エア コン に お いて 引替 交換 器 を メ 
(JIS C 9612:2013) (寸法 規定 ) (JIS C 9612:2005) (JIS C 9612:2013) (寸法 規定 ) (JIS C 9612:2005) 除湿 する # (Nx 『2021 生 1 明 18 日 発売 
時 数 の めやす 能力 (KW) 消費 電力 (W) 畳 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) 
暖 6 ン 7 己 2.5 550 暖 6 へ 8 辺 2.8 625 
房 (9 ご 11m9 (0.8~3.9) (150~1060) 房 (10~13m?) (0.8~4.3) (150~1280) 
冷 69 叶 2.2 590 冷 7 一 10 言 2.5 710 
房 (10~15m3) (0.8 ご 2.8) (180~820) 房 11 一 17m2) (0.8~3.1) (180-1000) 
室内 機 ブラ グ 形 状 (| 単 相 100V-15A 室内 機 ブ ラグ 形状 0) 単 相 100V-15A AT 
了 半 iE っ 画像 は イメ ー ジ で す 。 @Q 画 像 は P=X で す ヨ 
低温 暖房 能力 *5 2.8kW 低温 暖房 能力 “5 3.1kW 
冷暖 房 の 主 な 畳 数 [0 = の だ 14 = 
プラ スマ クラ スタ ー 適 用 床 面積 *2 号 プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面 積 *2 4 は ず せ ルー バー 搭載 で 
AY-P28D.w ォ ー ブ > 価 格 AY-P40D.w オー プン 価格 カン タン お 手入れ [Bs ぎ ~ 
省エネ 基準 | 通年 エネ ルギー a 省エネ 基準 通年 エネ ルギー 、 
期間 消費 電力 生 | と 自 標 年 度 | 補 半 和 料 (APP 期間 消費 電力 量 | 本 家計)(GPP 0 四 
913wn [F210 100, 5.8 1,544kwn W210F 1004| 4.9 カン タン に 取り 外せ て 水洗 い が 
(JIS C 9612:2013) (寸法 規定 ) (JIS C 9612:2005) (JIS C 9612:2013) (寸法 規定 ) (JIS C 9612:2005) で き で 
畳 数 の めやす 能力 (KW) 消費 電力 (W) 畳 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) 
暖 8~10f 3.6 820 暖 11~14s 5.0 1560 人 @ 画 像 は PX で す 。 
房 (13-16m2) (0.8~4.6) (150~1200) 房 (18 一 23m2) (0.9~6.2) (160~2000) 
冷 8 て 12 の 74 冷 11 て 17 き | 4. 1 ラズ マク ラス ター パト ロー 部 ) >i 
房 2 020 0 房 MP 人 LO プラ ズ マ クラ スタ バ ト ロロ ル (内 部 ) 詳し く は P16 
室内 機 ブラ グ 形 状 () 単 相 100V-15A 室内 機 ブラ グ 形 状 (りう 単 相 100V-20A エア コン 停止 中 に 、 カ ビ が 発生 し や すい 環境 に 
日 EE ※5 3.3kW 温暖 房 ※5 4.7KW + = 
低温 暖房 能力 =S 3.3 低温 暖房 能力 な る と 、 フ ァ ン を 逆 タ 回 転 す る こと で 
| 冷暖房 の 主 な 連 数 1 8 中 エア コン 内 部 を 高 濃度 イオ ン で 満 
プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面 積 #2 た し 、 カ ビ の 発生 を 防ぎ ます 。※6 
AY-P56D2-w オン 中 @ す で に 発生 し た カビ は と れ ませ ん 。 旬 画像 は イメ ー ジ で す 。 @ 画 像 は P-X で す 。 
期間 光二 ED 
2 目標 年 度 | 達成 率 | 消費 効率 (APF) 
2,118kwn W210 400, 5.0 0 
(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005) 「COCO RO Al R」 サー ビ XC も っ と 便利 加 » P13-14 
畳 数 の めやす 能力 (kW) 消費 電力 (W) ⑯ ブ ロー ドバンド 回 線 (常時 接続 ) が 必要 で す 。 
暖 15 一 18 置 6.7 2020 ご 利用 に は 無 和 ! こよ る 操作 が 必要 で す 。 
0 15~18 き 0 1 224 @ ご 利用 に は 無線 LAN 接 続 と 専用 アプ リ (COCORO HOME) に よる 操作 が 必要 で す 
冷 15- ン 23 全 5.6 2250 エア コン に 無線 LAN 機 能 を 内 蔵 し まし た 。「COCORO AIR」 サ ー ビ 
房 (25 一 39m?) (0.8~5.7) (140~2280) き 二 に 
室内 機 ブ ラグ 形状 (へ ) 単 相 200V-15A ス を 使え ば 、 リ モコ ン よ り 細 か な 設定 が で き 、 便 利 に 使え ます 。 
低温 暖房 能力 ぼ 5 6.3kW 
プラ ズ マ クラ スタ ー 清潔 ・ お 手入れ 気流 制御 
機能 に プラ ズ 
清 2 2 人 ルル 風 ク リー ン | エア | フィ ルター | 抗菌 ダス ト | フ 防 カビ 店 は ず せ エア ロ | 選 住 エリ ア | つつ み 込 む 上 下 ・ 左 右 | 部 屋形 状 ・ 
一 覧 表 葉色 必 2 フス ター クラ スタ ーション ト | 部屋 し | システム | フィレ ター | 自動 提 除 | ボッ クス が エエ | | 清 当 | ーー | 気 測 和 ダイ ドック 検知 | 気流 ンク 気 注 ワイ ド 気 滋 自動 気流 | 所 人 位置 
® SI アン ダ ※7 
P-D| 一 9 | 一 | ® きる @ @ ® | © ーー ® ® 
P-S 一 @ 2 @ @ 中 過 44 @ ( 2 上 
人 写真 は イメ ー ジ で す 。*1 当 技術 マー ク の 数 字 は 、 商 品 を 壁 に 設置 し 、「 風量 最大 」 運 転 時 に プラ ズ マ クラ スタ ー 適 用 床 面積 の 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 測定 し た 1cm3 当 た り の イオ ン 個 数 の 目安 で す 。*2 商品 を 壁 
に 設置 し 、「 風量 最 大 」 運 転 時 に 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 25,.000 個 /cm3 の イオ ン が 測定 で きる 床 面積 の 目安 で す 。 *3 商品 を 壁 に 設置 し 、「 風 量 最大 」 運転 時 に 部 屋 中 央 (床上 1.2m) で 7,000 個 /cm3? の イオ ン が 
測定 で きる 床 面積 の 目安 で す 。※1 詳細 は P34 の 室内 機 取付 可能 寸法 を ご 確認 くだ さい 。※2「ECHONETLite] と エコ ーネット ロゴ マー ク は エコ ーネット コン ソー シア ム の 商標 で す 。※3 室外 機 吸い 込み 温度 。 冷 房 


能力 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 ※4 15m を 超え る 場合 に は 、 冷 媒 を 1m あ た り 20g 補 充 し て くだ さい 。※5 外気 温 2C 時 。 暖 房 を 重視 し て エア コン を 選ぶ 際 、 ひ と つの 目安 と な り ま す 。 ※6 試験 依頼 先 :( 一 財 ) 日 
本 食品 分 析 セ ンタ ー 旬 試験 成績 書 : 第 14104040001-01 号 (2014 年 10 月 29 日 発行 ) 信 試 験 方 法 : 当 社 に て 、 室 温 30 で 、 湿 度 80% の 条件 で 3 日 間 エ アコ ン を 設置 。 内 部 パト ロー 2 切 の 場合 で 、 カ ビ 菌 
を 付着 させ た 送風 路 の 材料 表面 (ABS 樹 脂 ) の サン プル を 試験 依頼 。JISZ2911 を 参考 に し て カビ 発 育 面積 を 比較 。 園 試験 結果 :3 日 後に カビ の 増殖 を 抑制 。 ( 入 の 場合 、 カ ビ の 発育 が 認め られ な い 。 切 の 場合 、 菌 糸 の 
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誠 [ER 林 
四 Rt Ss 
|[ 医 克 EEE < 
性 同 ラ トラ | ワ 屋 ク デ a 菌 2 カ 水 部 ず 流 | オア | 住 っ シ イ qs 屋 民有 も 周 還 IE 
陸運 スズ | ロス ズ | フ 年 リ ル ダ ン 回 性 清 せ 制 | ル ロ | み グ ド > 形 | ト と | 
に 斑 転 マ | | マ | ル し | a タ る 加 加 コ 浄 ル 御 | ムダ | リ 込 所 気 左 状 | 口 温 | ド 
基 | ル 多 | 錠 ジジ ル 1 ト ae | 時 | | イ | ア む 流 泊 右 > 1 度 | 除 
革 3| る ジ 3 : 0 | | a 
放 2| タ | ト テ 撮 | ク シ 0 気 | 位 
リ ) I I ム 除 ス 換 多 流 置 
アァ 器 
@ 2 ロン 上 両開き の 
隊 畑 | 一 | | ? | 川 そ | | 先 沈 | | 際 線 ー Gm EC 
【 】 ホコ リ ホコ ! : ” 上 下 両 開き ※ 
0 | 9 | @ | @ | 孝 錠 | * | * ta ルス ee 2 @ Ne | @ | @ | @ | @ 
e sm ee ele 2 = es| - ele - |- 
し 内 部 /| 消 中 ブル ター 人 G3m 
® ミク ロン 上 下 反 転 ※1 
SEIINSAIIS a ES Nd na SN eS a Si a i a SS ON ail 
@ ミク ロン 
RR シー 上 Es ーー コア ンダ a ※1 < a a 
ee | lf $9 
® = = 2 vs ー Es し ® ー | 豆 給 9 ー 3 EO a a 
ワ p 告 : 圭 < 3 1 回 遇 ) ン 天 の 吸込 み に ある フィ ルター で 、 エ ア = ー バ ー を 反転 さ こと で 冷房 
空気 清浄 機 基準 クリ ア エア コン 内 部 へ の ホコ リ の 侵入 を 低減 し ます 。 ホ コリ ブ 間 
フィ ルター ロッ ク フ ィ ルター や ミク ロン メッ シュ フィ ルター は 気流 制御 は 足もと へ 暖か さ を 届け ます 。 
集 じん 脱臭 フィ ルター と 4 連 シ ロッ コ フ ァ ン EAGER 
涼 用 し 、 空 気 清 ? 準 (JEM1467 チ し エア コン 内 部 へ の ホコ リ の 侵入 を 防ぎ ます 。 SN < 2 
クリ タ し て 則 (ホコ リブ ロッ ク フ ィ ルター は 約 55,300um^ ヘ ミク コア ンダ ジー 
ロン メッ シュ フィ ルター は 約 208200m*、 ハ ニカ 気流 制御 こ 直 接 あ た り に くい 風 co 
ム フ ィ ルター は 約 381,000um* で す 。) 
ウル レル 人 シン ルル を た コ フィ ルター に つい た ホコ リ を ブラ シ が か き 取 エア ロ 空気 力学 に 基づい て 効率 的 に 風 を 送る 構造 。 
フィ ルター り 、 ダ スト ボッ クス に た め ま す 。 な お 、P-X シ リー ダイ ナミ ッ ク 
揚 除 ” ズ は ブラ シ が 両面 に な っ て お り ホ コリ の 除 
冷暖 房 を 使わ な い 季節 も 、 プ ラズ マク ラス ター ーー 90 
イオ ン の 送風 運転 で お 部 屋 の 空気 を キレ イ ° セン サー が 人 の いる 位置 を 検知 し 、 そ れ に 
に し ます 。※N-P は 空気 清浄 運転 。 0 5 jz ER 。 の = 
ダス ト ボ ックス に 抗菌 加工 を 施し て お り 汚れ に iA 合わ せ て パネ ル の 向き を 自動 制御 し 、 快 適 
主 p 当 筆記 0 の 2 くく な っ て いま す 。 な 風 を 届け ます 。 
カビ の 発生 し や すい 環境 に な る と 、 自 動 で に _ 
お 部 屋 に イオ ン を 放出 し 、 お 部 屋 と エア コン 、 左右 な め ら か ガイ ド の 採用 に より 、 お 部 屋 全体 
内 部 の カビ を 抑え ます 。 生計 、 つつ み 込 む を ふん わり つつ み 込 むように 冷暖 房 し ます 。 
ホコ リ レ ス 室内 機 の ファ ン に 帯電 防止 剤 を 練り 込み 、 ホ 気流 
人 の 不在 を 検知 し た 時 に | a 
人 往 補 柱 天 し た 装 a ファ ン コリ の 吸着 を ブロ ッ ク し ます 。 
自動 で お 部 屋 に イオ ン を 放出 し て 、 お 部 屋 a a _ 
と エア コン 内 部 の カビ を 抑え ます 広い リビン グ や 二 間 続き の お 部 屋 に も 、 奥 まで 
_ ° ロン 清 風 を 届け ます 。 
エア コン 停止 中 に ドレ ン パ ン や 送風 路 に 防 カ ビ 対 策 を 施し て い 6 
カ ビ の 発生 し や すい 環境 に な る と 、 自 動 で お 部 防 カビ 加工 ます 。 
OE 99 左右 ワイ ド に 、 風 を 届け ます 。 
ビ 2 ワイ ド 気 流 
エア コン 停止 中 に 本 コー ト 冷房 時 と 除湿 時 は ドレ ン 水 で 、 熱 交換 器 に つ 
カビ の 発生 し や すい 環境 に な る と 、 エ アコ ン 内 親水 攻 コ ー ト いた 汚れ を 浮か せ て 、 ド レン 水 と 共に 室外 へ 
部 の 空気 を 動か し 、 高 濃度 イオ ン で 満た し 、 カ が 洗い 流し ます 。 上 下方 向 、 左 右 方 向 、 そ れ ぞ れ ス イン グ 風 向 を 
ビ の 発生 を 防ぎ ます 。 選べ 、 2 を 届け ます 。(P-S シ リー ズ は 上 
に っ LS 流 。 下 ス イン グ の み 
強風 で 、 集 中 的 に 床 面 に プラ ズ マ クラ スタ ー イン エアコン 内部 に 
ン を 届け 、 汗 な どの イヤ な ニオ イ を 消 Eh か 上 R 部 屋 の 形状 レラ < タテ 長 ・ エア 
イオ ン を 届 増殖 を 抑制 し ます 。 部 屋形 状 ・ お 部 屋 の 形状 (正方 形 ・ タ テ 長 ・ ヨ コ 長 ) と エフ 
異 し ます 。 振付 位置 コン の 据付 位置 (中 央 ・ 左 ・ 右 ) を リモ コン で 設定 
ルミ を の ジン に 5 し レポ 涼 る "で き 、 そ れ に 合わ せ た 風 量 の 強弱 を 調節 し ます 。 
強風 で 寝具 や ソフ ァ 、 ク ッ シ ョ ン な ど に プラ ズ マ は ず せ エア コン 内 部 の 拭き 掃除 が で きま す 。 
クラ スタ ー イ オン を 当て て 気 に な る ニオ イ を 消 ル ニ バ パコ = 
中 し ます 。 
暖房 と 除湿 を 組み 合せ 、 効 率 的 に 洗濯 物 ST 、。 足 冷え ま セ ン サ ー で 床 面 の 温度 を み は り 、 足 
を 乾燥 。 ま た 、 プ ラズ マク ラス ター で 部 屋 気流 制御 所 も と 温度 。 も と 温度 を 設定 し コン トロ ー ル し ます 。 
干し の ニオ イ を 抑え ます 。 
上 下 両開き 上 下 両 開き の ロン グ パ ネル 気流 制御 に より 、 短い 除 加 時 間 で 室温 低下 を 抑制 し ます 
5 ロン グ パ ネル 体 に 直接 あたり に くい 風 を 実現 し まし た 。 スピ ー ド 加 細 細 旨 TT ° 
清潔 ・ お 手入れ 気流 制御 除 半 
エア コン 内 部 を 徹底 的 に ケア 。 ホ コリ や カビ デュ アル 上 下 に 位置 する 2 枚 の 気流 パネ ル に より 、 体 に 除 回 運転 前 に 室温 と を あらかじめ 上 げ る の 
の 発生 を 抑え る こと で 、 よ り 清潔 に 磨き を か ロン グ パ ネル 直接 あたり に くい 風 を 実現 し まし た 。 イレ で 、 宇 温 低 下 を 抑え ます 。 
けた 風 を お 部 屋 に 送り ます 。 気流 制御 


※1 風 量 急 速 運 転 時 、 エ アコ ン か ら 以 下 の 距 離 が 離れ た 地点 で 風 が 到達 し て いる こと を 確認 。AY-N40P(13m) 、AY-P40X2(15m) 、AY-P40H(13m) 、AY-P40F(11m) 、AY-P40D(11m) お 部 


29 対応 。 こ の JEMA 標 準 HA 対 応 ル ー ム エア コン は 、HA シ ステ ム に お ける IFU( イ ンタ ー フ ェ ー ス ユニ ッ ト ) ま た は アダ プター の うち 、 こ の 規格 に 適合 する も の と 接続 で きま す 。 


屋 の 形状 、 家 具 お よび 照明 器 


暖房 冷房 除湿 5 
、 | 還 還 還 遇 em jh OR A | 織 当 9 Ag 
P 即 加 す コ ※ る き お 遠隔 操作 ・ 見 える 化 クラ ウド AI 機器 連携 | 時 ぁ 音 ェ H 
温 | と |? 結 、 | 遠 | み | 運 | 節 運 | 電 お | 日 | 温 省 | ぺ | や | 消 | 加 | 対 ス | * 品 
EE EE と | き | 臭 | 湿 | 応 マ | 有 タ | る | 衝 | 作 | 』 | 』 
| シ | 除 そ | へ | 運 操 | も | 状 | ア 履 | 代 性 | AA | シネ | モ | し | モ | 底 | | 還 旬 上 上 了 表 還 隔 旨 陣 2 還 に 
ム ャ | 温 ・| 冷 | 転 作 り 態 | ド 歴 | の の | ま | ラフ 立 | ji 回 | 気 ト | ]j タタ A せ ト M 
制 2 房 通 | バ 確 | 確 状 | お ト ち 上 | | モ | ド | 消 ス イィ | 褒 ラ | A 
御 | 知 | イ 認 | 華 況 | す | 制 | 『 | L 少 マ ィ 
気 暖 4 の a す 御 げ ド | ト 対 
流 局 オ | 2/ 倫 カ 対 | 上 
携 | 応 
コア ンダ 69 | @ ーション / 人 @ 
ーー ee ee | en e | @ 正中 9 | e | @ sel 一 | 9 | @ 
0 連動 の み i 
e 足もと : 人 ・| オー ト | 軍 モ ド | @ @ 
ト 】 @ [ 】 @ ( | @ は ば 人 店 介 度 ・ 不 | @ @ @ ト 】 @ e:2 @ 【) @ 人 @ @ EN る @ @ 
S 運転 モ ド * 
@ | 一 | 一 | @ (| a @ FN e | @ | @ | @ | @ | ex @ | @ | @ | @ | @ | @ (| ー | @ | @ 
設定 可 ロ i 
こ | 。 ® | 湯本 i Ne 了 @ | _ 
@ e | 語 ) a W | 9 | 9|9| | SIY|1%S|%?|9|%| 9? @ | @ 
e EE 還 ® ーー 旧 射 湿度 ・ PS 記 @ 
e | 0 可 林 lmmol 0 | 6 le 0 | ee 1S | eS | 9 | 9 | @ leeco @ | @ 
コア ンダ E ド | 人 PR 暖房 加湿 / @ 
表 語 明 且 肖 委 測光 人 人 
エア コン 内 部 を 暖め て 、 暖 房 オ ン し て すぐ に 「eteTefe】k】e 記 1 上:) 冷房 暖房 運 転 時 、 冷 や し すぎ 、 暖 めす ぎ を 抑 
即 温 風 温 風 が 出る よう に 準備 し ます 。 Ne えた や さ し い 運転 を し ます 。 お や すみ 時 な ど に 
お すす めで す 。 
外出 先 で も スマ ー ト フォ ン で エア コン の 操 
ヽ 吉 R 言 も 品 t= 
冷房 遠隔 操作 。 作 が で きま す 。 Al で 人 の 不在 を 学習 し 、 そ の 時 間 に 部 屋 の 広 
RE 消 臭 モード 範囲 を プラ ズ マ クラ スタ ー で 消 臭 し ます 。 
信 記 運 転 時. 温度 と 更 民 を 検 適 に 保つ 運転 お 部 屋 の 温度 が 事前 に 設定 し た 温度 を 超え る と 
、 BN 温度 み ま も り ・ アプ リ に お 知ら せ し た り 、 留 守 中 エア コン の セン サー エア コン の 運転 に 合わ せ て 、 当 社 製 加湿 空 
TE が 人 を 検知 する と アプ リ に お 知ら せ し た り で きま す 。 加湿 空気 気 清浄 機 ※ (別売) と クラ ウド 上 で か し こく < 連 
清浄 機 連携 動 運 転 し ます 。 (空気 清 浄 連動 / サ ー キ ュ レー 
ーー _- 、 RS ショ ン 連 動 / 上 暖房 加湿 連動 / お や すみ 連動 ) 
すこ ゃ か 体 に 直接 風 が あたら な いよ うに 、 風 を 天井 GPS と 連動 し て 自宅 か ら 一 定 距離 を 離れ る ※ 詳 し く は P14 を ご 覧 くだ さい 。 
シャ ワー 気流 万 向 に 送り ます 。 運転 状態 と 、 エ アコ ン の 運転 状態 を お 知ら せ し ま す 。 そ 
の 場 で 運転 を オフ に する こと も で きま す 。 
スマ ー ト ンー 
II ョ スピ ー カ ー の 操作 が で きま す 。 
年 間 / 月 問 の 電気 代 確認 や 、1 時 間 単位 の He 
除湿 運転 必 エア コン 運転 履歴 な ど を 確認 する こと が 8 
で きま す 。 
替 交 換 器 の 温度 を 水 点 下 まで 下げ る こと で 、 従 来 タイ ラ 
水 結 ドラ イ 除湿 し に く か っ た 室温 が 低い 時 で も パワ フル に 、 EE 
6 快適 な 除 混 を 実現 。 ( 再 替 除 涯 で は あり ませ ん ) 
NS 「 入 」 時 刻 ・「 切 」 時 刻 を セッ ト で き 、「 入 」・「 切 」 
_、 風 が 体 に あたり に くい コア ンダ 気流 制御 で 寒 の 同時 設定 も で きま す 。 
コア ンダ < な りす ぎ ず に 除湿 し ます 。 ( 再 熱 除 混 で は あり a 
除湿 っ スマート フォ ン の アプ リ 画 面 か ら お 部 屋 の 温 
0 お 各 屋 の 状 池 。 度 や 温度 、 電 気 代 の 確認 が で きま す 
電気 人 の 確認 そし ンー a お や すみ 0.5・1・2・3・4・5・6・7・8 時 間 後 の 切 タイ マー 
6 5 2 設定 で お や すみ に 合わ せ て 設定 温度 を 徐々 
に ある め ま す 
クラ ウド か ら 取得 し た 外気 温 と 日 射 量 の 気象 
日 中 Al 予報 を も と に 、 お 部 屋 の 環境 を 予測 し 、 快 適性 
スピード お部屋 が は や く < 設定 温度 に な る よう に 、 一 気 を 考慮 し つつ 、 省 エネ 運転 を 行い ます 。 
(暖房 ・ 冷 房 ) に 強く 運転 し ます 。 その 他 
クラ ウド の Al が 睡眠 ステ ー ジ に 合わ せ て 、 好 0 a 
EERE _ 外気 温 が 高い 時 で も 冷房 運転 が 持続 する よう 
- ) の 滞 席 に 靖 束 し 、 快 送 な 胃 双 吉 境 を 実 夫 高 外気 湯 に. 運 財 制御 を 行い ます 。( 宝 外 機 選 込 温度 。 
に a 4 3 部 屋 の 性 能 と 帰宅 時 間 な ど を クラ ウド で アコ > 容 や 運転 状態 、 
款 疹 赤 i 省エネ お 部 屋 の 性 能 と 帰宅 時 間 な ど を クラ ウド 本 エア コン の 操作 内 容 や 運転 状態 を 室内 機 カ 
EE 介し た エネ 電 転 を し まち 。 8 二 夫 生生 道志 。 ら の 音声 で お 知ら せ し ま す 。 
a よ す 9。 
外出 時 な ど に 、 リ モコ ン の お で か け ボ タン を 押 省エネ お部屋 の 性 能 と 外出 時 間 な ど を クラ ウド で 、 経済 産業 省 が 認定 する スマ ー ト ハウ ス 向 け 
お で か け 。 す と 、 室 外 の 温度 に 合わ せ て 設定 温度 を ゆる 温度 シフ ト 学習 し 、 外 出前 に 自動 的 に 温度 を ゆる め て 、 エコ ーネット ライ ト の 通信 規格 の エコ ーネット ライ ト に 対応 し 
め て ムダ な 暖め すぎ 、 冷 や し すぎ を 防ぎ 、 帰 宅 制御 消費 電力 量 を 抑え ます 。 対応 て いま す 。 
時 に 快適 な 温度 に 調整 し ます 。 
お で か け 」 セン サー が 人 の 不在 を 検知 し 、 自 動 で 設定 温 ペッ ト ( 犬 、 猫 ) に 最適 な 制御 を 行い 、 人 も ペッ ト AJEM.A JEMA( 日 本 電機 工業 会) 標準 
オー ト セ ー ブ / 度 を ゆる め た り 、 運 転 を 停止 し た り し て 、 消 費 ペッ トモ ー ド も 快適 な 運転 を し ます 。 ア プリ で お 部 屋 の 状態 JEMLA HA 端子 -A 対 応 を 表し ます 。※3 
オー ト オ フ 電力 量 を 抑え ます 。 を 通知 し ます 。※2 つこ 


具 等 の 配置 に より 異な る 場合 が あり ます 。 ※2 ペッ トモ ー ド の ご 利 


は 、 ア プリ に 表示 され る 注意 事項 を ご 確認 の 上 ご 使 


くだ さい 。 ※3 日 本 電機 工業 会 規格 JEM1427「 ル ー ム エア コン ]」 に 適合 する HA 端子 に 


エア コン 仕様 一 覧 表 (50Hz/60Hz) (JIS C 9612: 


暖 房 冷 房 圧 | 始 | 質量 (kg)| 電源 プラ グ 配 ユ サフ | 消費 電力 量 (kWh) 同 。 
mar で = 三吉 三軍 | 縮 線 ッ っ イレ 
電気 特性 外気 温 2 で 時 k 電気 特性 K 欄 | 委 | 宇和 | 形 | きき は ズ ア | | 胃 PE 
べ | 形 名 明記 能力 | mlm の (dg)| 冷房 能 カ カ | 9) 出 | 電 に 呈 隊 叫 帳 | を 
| (KW) | 過大 電流 )| 消費 電力 | 。。 | 暖房 能力 消費 電力 | (kW) | 還 転 電流 | 消費 電力 (議員 量 は | mm | 期 | 期 | 合 |PI 
ジ (A) (W) (kW) | (W) | 室 | 室 (A) (W) | 束 | 憲 | 憲 に | 本 上 E 
ン (%) 内 | 外 (%) 外 | (W) | (ん ⑭) | 内 | 外 | 状 | (VA) ガス 側 ( 太 管 ) | 間 | 間 | 計 | と 
AY-N22P 単 -100 0 dsO (50Ci2so) 88| 3.3 | tioo | 64|57 oS 5.5 (99886 85|63|56| 840| 5.7 | 17 | 36 1 |125-15| 3 8 506 | 211 | 717 | 5.8 
AY-N25P 単 -100 (SB 4 0 88| 3.3 1100 | 64 | 58 SS 6.6 a 85 | 63 | 57 | 840 | 6.6 | 17 | 36 | ⑪①⑪ |125-15| 3 00 571 | 244 | 815 | 5.8 
10| AY-N28P 単 -100 So Ry 501470y 97| 3.8 | 1300 | eslse A 71 ne 94|65|60| 840| 8.8 | 17| 37 | |125-15| 3 535 人 652 | 261 | 913 | 5.8 
AY-N40P 単 -100 Co 0 0) 99| 4.8 | 1820 | esle4 BS 12.9 AE 96 | ea | 62| 840 |149| 17 | 38 | |125-20| 3 Se 1.046| 438 |1,484| 5.1 


6.7 10.4 2050 5.6 1950 と へ 1 ) 
AY-N56P2 単 -200 (0.8~9.0) | 50) |(140~2940) 99 6.5 2600 | 69 | 66 (0.8~5.7) 10.0 (140~2100) 98 | 69 | 64 |1000110.4 | 17 | 39 | C3 |250-15| 3 9.52(3 分 ) 1,482| 636 |2,118| 5.0 


AY-P22X 単 -100 SO 8 か 495 eo| 4.2 | 1365 |ezlse 0 人 9 46 4 g9 | 57 | s5 | 840 | 48 |17 | sa | [125-15| 3 a 408 | 170 | 578 | 7.2 
AY-P25X 単 -100 0 BOD (95S1285) 92| 42 | 1365 |ezlse 68 5.5 (90287 g1 | sg | 57 | 840 | 55 |17| 38 | [125-15| 3 1 471 | 195 | eee | 7.1 
AY-P28X 単 -100 SD 0 4N90SBED 95| 5.4 | 1870 |67|58 RA 58 | 1 50)|94 | 62 | 57 | 840 | 70 | 17 | 38 | © [125-20| 3 3 538 | 219 | 757 | 7.0 
AY-P36X 単 -100 a 860) [dad ego)| 95| 54 | 1870 |67|58 0g 87 dat2g0)|95 | ez | 58 | 840 | 91 | 17 | 38 [© [125-20| 3 5 728 | 304 |1,032| 6.6 

23 

了 AY-P40X2 | 単 2oo HP) 6 の は 99| 8.4 | s4oo |egles (OS 48 oe 98|63|61 | 900 | 51 |18| 38 | © |250-20| 3 a 769 | 312 |1,081| 7.0 
AY-P56X2 | 単 -200 od 0 0 4 99| 8.4 | 3400 |egles 0 の 87 1022000) 99 | es |es | 900 | 87 |1g|s8|G9 |250-20| 3 0 1.178| 530 |1,708| 6.2 
AY-P63X2 | 単 200 の の 00 4 99| 8.8 3500 | 69| 66 SG 10.6 ん 99 | 67 | 65 | 1290|10.6 | 18 | 40 | €9 |250-20| 3 の 2 1.348| 605 | 1.953| 6.1 
AY-P71X2 | 単 -200 Rh 669 120 ご 3955) 99| 8.8 | ssoo |egles 0 の 126 (76 ご 2600 99 | eg | ee | 1290|12.6 | 18 | 40 1 |250-20| 3 5 の 1.646| 752 |2.398| 5.6 
AY-P80X2 | 単 2oo Bo 68syl98| 8.8 | 3500 |69|70 oD 150 [1108950)| 97 | 72 | 69 | 1290 |15.0| 18 | 40 | © |250:20| 3 8 20 1.963| 892 |2,855| 5.3 
AY-P22H 単 -100 CG (人 め (150S818) 87| 2.9 | tieo |ezlsg 092 66 (80Z800y 86 | 58 | 59 | 550 | e6 | 11 | 21 | |125-15| 3 4 495 | 222 | 717 | 5.8 
AY-P25H 単 -100 7 8 め a 0 87| 3.2 | 1i8go |ezlsg の 78 SE 87 | 58 |eo | 550 | 7.8 | 11 | 21 | |125-15| 3 98 563 | 252 | 815 | s.g 
AY-P28H 単 -100 os nso2f415)195 | 3.7 | 1250 |63 |59 eo 74 40298o |97 st |61 | 510 | 86 |11 | 27 [© [125-15| 3 93 644 | 269 | 913 | 5.8 

25| AY-P40H 単 -100 (OS の 006) 4(G0E2tD 99| 4.8 1820 | 66| 65 0 13.0 0 98 | 62 | 63 | 510 |146 | 11 | 29 | ③ |125-20| 3 a 1.081 | 463 |1,544| 4.9 
AY-P40H2 | 単 -200 DG 5D 16022380 98| 5.1 | 2oeo |eele5 608 の 655 01780) 98|62 |63| 510 | 74 | 11 | 29 | |250-15| 3 52 1.017| 438 |1.455| 5.2 
AY-P56H2 | 単 200 (OS 506 a 0 99| 6.4 | 2600 |eelee の 14 | 間 2 99 | 64 | 65 | 1000|11.4 | 12 | 38 | 3 |250-15| 3 3 1.470| 648 |2,118| 5.0 


7.1 10.8 2140 6.3 2200 へ 6.35(2 分 ) 

AY-P63H2 | 単 200|os ご 1o5)| 200) |(120~3955)|99| 7.6 | 3500 | 67|66 0.86.6) | 1 7022300)| 99 | 66 | 65 |1290|11.1 | 12 | 40 9 |250-20| 3 127(4 分 ) | "680 703 |2383| 5.0 
2.5 6.1 550 2.2 570 6.35(2 分 ) 

AY-P22F 単 100 ogC40) | (15.0) 5021100)| 90| 2.9 970 |60 59 40.8~28) | 66 | go-goo) 86 | 58 | 59 | 550 | 66 | 10 | 21 ⑩ [125-15| 3 9.52(3 分 ) | 499 | 218 | 717 | 5.8 


AY-P25F 単 -100 Eo 8 (150221330) 87| 3.2 | 1180 |eilsg 6 78 1802316000 g8| 5g|eo| 550 | 7.8 | 11 |21 | 125-15| 3 9980 567 | 248 | 815 | 5.8 
26| AY-P28F 単 -100 か 8 4 95| 3.7 1250 | 63|59 SG 7.4 a 97|61|61| 510 | 8.6 | 11 | 27 | ⑪ |125-15| 3 a 640 | 273 | 913 | 5.8 
AY-P40F 単 -100 20 の Sy ei 99| 4.8 | 1860 |eele5 0 の 130 07 98 | 62 | 63 | 510 |14.6 | 10 | 29 | ⑩ [125-20| 3 5352 1.081| 463 |1.544| 4.9 
AY-P56F2 | 単 2oo eS 4d80 a0 3040)|99| 6.4 | 2600 |66 |e6 on» 114 146S228oy 99 | 65 | 65 | 1000|11.4 | 11 | 38 | © |250-15| 3 8 人 0 1.458| 660 |2,118| 5.0 
AY-P22D 単 -100 LOS) ME 0 85| 2.8 940 | 62|59 Sg 7.0 1802820y 84 | 59|59| 705|70| 8 |22 | |125-15| 3 5 495 | 222 | 717 | 5.8 
AY-P25D 単 -100 は 6 の 0 88| 3.1 | 1130 |63 |59 ON 8.5 DD g4 | 61|eo| 705 | 85 | 9 |22 | 1125-15| 3 2 559 | 256 | 815 | s.g 
27| AY-P28D 単 -100 ES i i 86| 3.3 | ioeo | e4159 0 86 80 ご 850y gele1le1|stol95| 9 | 28 | [125-15| 3 8935 652 | 261 | 913 | 5.8 
AY-P40D 単 -100 DS の 06) ん 50 に 2 98| 4.7 | 1850 |eele5 0 138 ん 98 | e5 |63 | sto ieo| 9 |s1 | [125-20| 3 2 1.081| 463 |1.544| 4.9 
AY-P56D2 | 単 2oo ty d86) [aa lao,| 229| 6.3 | 2600 |68 ee on 114 1.402280)| 99 | 69 | ee | 1000 [11.4| 9 | 38 | 3 |250-15| 3 35 1.470| 648 |21i8| 5.0 
AY-P22S 単 -100 (0 0 0 85| 2.7 870 | 62|59 RO 7.0 50 の) 84 | 59 | 59 | 705 |7.0 | 8 | 221⑩|125-15| 3 a 495 | 222 | 717 | 5.8 


2.8 7.1 625 2.5 730 7 6.35(2 分 ) 
AY-P25S 単 100 68 こ 41) | 5.0) (15021200)| 88 | 3.0 1060 |63|59 0829) | 85 | go こ eeoy 88161160|705]85| 9 |22 125.15| 3 | 9sz(3 分 ) | 559 | 256 | 815 | 5.8 
28 
3.6 9.5 820 2.8 740 6.35(2 分 ) 
AY-P28S 単 -100 0.8~46)| (150) |qso こ 1zoo)|86 3.3 1060 |64|59 | 0.8~3.1) | 86 |(1g0~820)|86|61 |61 | 510 | 9.5 | 9 |28 ⑩ |125-15| 3 952(3 分 ) | 52 | 261 | 913 5.8 
5.0 16.0 1560 4.0 1350 > 6.35(2 分 ) 
AY-P40S 単 100| 661)| G00) [deo-2ooo)|98| 46 | 1850 |66|65 [0 943) | 138 16o こ 1eoo| 98 165 | 63 | 510 |160| 8 |31 G9 |125-20| 3 | 952(34) |1.081| 463 |1.544| 4.9 


画 JIS 規 格 改 正 に つい て … 家 庭 用 エア コン の JIS(JIS C 9612 ルー ム エ ア コン ディ ショ ナ ) が 2013 年 4 月 に 改正 され まし た 。 こ の カタ ログ は 改正 され た JIS に 基づい て 性 能 表示 (期間 消費 電力 量 /APF/ 運 転 音 ) を 行っ て いま す 。 (標準 配管 長 は 5m 
31 (https://www.jema-net.or.jp) を 参照 くだ さい 。 但 この 仕様 表 の 数 値 は 、JIS C 9612 に 基づき 測定 し て いま す 。 但 運転 音 の 表示 は 試験 室 で の 測定 値 で す 。 実 際 に 据え 付け た 状態 で の 運転 音 は 周囲 環境 に より 異な り ます 。 倫 省 エネ ルギー 


期間 消費 電力 量 ・ 通 年 エネ ルギー 


フロ ン ラ ベル の 表示 に つい て 


この ラベ ル は フロ ン 排 出 抑制 法 に 基づく 指定 製品 に 使用 され て いる 冷媒 フロ ン の 環境 影響 度 と し て 用 いら 
れ て いる 地球 温暖 化 係数 (GWP) に つい て 定め られ た 目標 へ の 達成 度 を 表し た も の で す 。 製 品 を 選択 する 
時 の ご 参考 に し て くだ さい 。 家庭 用 エア コン は 、 出 荷台 数 で 加重 平均 し た 環境 影響 度 と し て 用 いら れ て いる 
地球 温暖 化 係数 (GWP) の 値 が 、 目 標 年 度 (2018 年 ) に お いて 目標 値 (750) を 上 回 ら な いこ と が 、 製 造 事 
業者 等 に 義務 付け られ て お り ま す 。 


人 使用 する フロ ン 類 等 の 種類 :R32 


田 R32 冷 媒 使用 機種 


人 @GWP 値 :675 
この 商品 で 使用 し て いる ガス の 
間 細 簡易 フロ レン ラ ベル 
751 以 上 750 一 376 375 一 101 100 以 下 | s 7 
目標 年 度 使用 ガス の 地球 温暖 化 係数 A 
2018 年 675 
地球 温暖 化 へ の 影 細 


省エネ 基準 達成 率 の 表示 に つい て (Jis c 9612:2005 適 用 ) 


この マー ク は 商品 の 通年 エネ ルギー 消費 効率 (APF(JIS C 9612:2005)〉》 お よび 省エネ ルギー 法 目標 基準 
値 に 対す る 達成 率 を 記載 し て ある 場所 を 明示 する も の で す 。 商 品 を 選択 する と き に ご 参考 に し て くだ さい 。 
※ 省 エネ ルギー 法 目標 年 度 2010 年 度 機種 に つい て 表示 し て いま す 。 


画 省 エネ 基準 に つい て ( ) 内 は 省エネ ルギー 法 に 基づく 区 分 名 


目標 年 度 2010 会 計 年 度 : 冷 暖房 壁掛 形 (APF 基 準 
EE 冷暖 房 兼 用 形 ~3.2kW | 一 4.0kW | ~5.0kW | ~6.3kW | ~7.1kW |~28.0kW 
目標 基準 値 [APF] | 寸法 規定 | 5.8(A) | 4.9(c) 
JIS C 9612:2005 | 壁掛 形 「 寺 流 フ リー| 66(B) |「 60D) | 55(E) | 5.0(F) 4.5(G) 


〇 寸法 規定 : 室 内 機 の 横幅 寸法 800 ミ リ 以 下 か つ 高 さ 295 ミ リ 以 下 の 機 種 〇 寸法 フリ ー: 左 記 以 外 の 機種 


エア コン の 省エネ 基準 は 、 そ の 機能 ・ 形 態 ・ 能 力 ・ 寸 法 に 応じ て 異な る 評価 基準 が 適用 され 、 そ れ ぞ れ の 目標 値 が 
定め られ て いま す 。 こ れ ら の 値 が 高い ほど 効率 が 良い と 言え ます 。 


⑧ 通 年 エネ ルギー 消費 効率 (APF) に つい て …APF は 2005 年 に 発行 され た JIS C 9612 に 基づき 、 エ アコ ン の 省 
エネ ルギー 性 能 を 効率 で 表し た も の で す 。 省エネ ルギー 法 の 評価 基準 と し て 採用 され て いま す 。 


通年 エネ ルギー 消費 効率 (APF) = 1 年 間 で 、 必 要 な 冷暖 房 能 力 の 総和 て 


期間 消費 電力 量 


期間 消費 電力 量 の 表示 に つい て (Jls c 9612:2013 適 用 ) 


画 期 間 消 費 電力 量 の 表示 に つい て …JIS C 9612:2013 に 基づく APF か ら 算 出さ れ た 期間 消費 電力 量 は 、 以 下 の 


条件 に よる 試算 値 で す 。 実際 に は 地域 や 気象 条件 、 ご 使用 条件 等 に より 電力 量 が 変わ り ま す 。 
人 外気 温度 : 東 京 を モデ ブル と し て いま す 。 欠 設定 温度 : 冷 房 時 27C プ 暖房 時 20C 食 時 間 :6:00 一 24:00 の 18 時 間 


期間: 冷房 期間 5 月 23 日 一 10 月 4 日 暖房 期間 11 月 8 日 一 4 月 16 日 久住 宅 :JIS C 9612 に よる 平均 的 な 木造 住 

宅 ( 南 向 ) 念 部 屋 の 広 さ : 機 種 に 見 合っ た 広 さ の 部 屋 (下記 参照 ) 

冷房 能 カ ラン ク (kW) | ~2.2 | 2.5 | 2.8 |~3.6 | ~4.5| 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 8.0 
辻 数 ( 結 ) 6 8 10 12 14 16 18 20 23 26 


Airest(n-p シ リーz) の 空気 清浄 能力 


4 * 清 浄 時 間 算 出 条件 に つい て ノ 人 適用 床 面 積 と は 〉 日 本 電機 
ーー 1 ?) 工業 会 規格 (JEM1467) に て 規定 され て いる 項目 で 、 自 然 換 
lt HE | 気 回 数 1(1 回 ノ 時 間 ) の 条件 に お いて 、 粉 じん 濃度 1.25mg/ 
の 空気 の 汚れ を 30 分 で ビル 衛生 管理 法 に 定め る 0.15mg/mf ま で 清浄 で きる 部 屋 の 大 き さ を 基準 と し て 定め て い 
る 。 ( 各 辿 数 で の 清浄 時 間 の 算出 ) 上 記 規 定 に より 、 各 晴 数 で の 粉じん 濃度 を 1.25mg/m か ら 0.15mg/mf、 す な わ ち 
初期 濃度 の 12% の 粉じん に な る まで の 時 間 を 算出 し て いる 。 


プラ ズ マ クラ スタ ー ロ ゴ お よび プラ ズ マ e COCORO 二 (ココ ロ プ ラス ) ブ ラン ド マ ー ク 
クラ スタ ー、Plasmacluster は シャ ー プ ク お よび COCORO AIR は 、 シ ャ ー プ 株 式 
株 式 会 社 の 登録 商標 で す 。 6 和 on 会 社 の 登録 商標 で す 。 


[ 業 会 の Web サ イト (https://www.jraia.or.jp) を 参照 くだ さい 。 ま た 、JIS の 改正 概要 に つい て は 一 般 社団 法人 日 本 電機 工業 会 の Web サ イト 
寺 力量 に 基づき 表示 され て いま す 。 但 冷房 時 の エネ ルギー 消費 効率 は 、 定 格 冷房 能力 定格 冷房 消費 電力 で 四 捨 五 信 に て 算出 し て いま す 。 


消費 効率 (APF) (JIS C 96122005) Au 
期 消 通 冷媒 次 消 定 
形 名 | = | き 財 4 
由 3 T 類 wf た 0 半 
(kwh) | E | 分 7 | 選 | | 分 
AY-N22P 760 58 | A R32 | 099 | 675 4.68 (は ) 
AY-N25P 864 58 | A R32 | 099 | 675 4.46 (は ) 
AY-N28P 967 58 | A R32 | 0.99 | 675 4.18 (は ) 
AY-N40P 1,572 5 [ R32 | 0.99 | 675 3.23 (は ) 
AY-N56P2 | 2,244 50 | F R32 | 1.10 | 675 2.87 (は ) 
AY-P22X 604 9 | R32 | 1.10 | 675 5:37 ( い ) 
AY-P25X 696 72 A R32 | 1.10 | 675 5.00 ( い ) 
AY-P28X 790 | A R32 | 1.10 | 675 5.14 ( い ) 
AY-P36X 1.077 67 | C R32 | 1.10 | 675 4.36 ( い ) 
AY-P40X2 | 1,129 nl | R32 | 1.25 | 675 4.26 (⑯⑩) 
AY-P56X2 | 1810 62 | F R32 | 125 | 675 3.26 (ゆい ) 
AY-P63X2 | 2070 6.1 F R32 | 125 | 675 3.00 ( い ) 
AY-P71X2 2,541 5.6 G R32 | 1.25 | 675 2.84 ( い ) 
AY-P80X2 3,025 5.3 G R32 1.2501675 2.76 ( い ) 
AY-P22H 760 58 | A R32 | 0.64 | 675 3.86 (は ) 
AY-P25H 864 5.8 A R32 | 0.67 | 675 3.70 (は ) 
AY-P28H 967 58 | A R32 | 0.90 | 675 3.89 (は ) 
AY-P40H 1.636 4.9 Cc R32 | 0.90 | 675 313 (は ) 
AY-P40H2 | 1.541 52 | c R32 | 0.90 | 675 3.13 (は ) 
AY-P56H2 | 2244 5.0 F R32 | 1.09 | 675 2.49 (は ) 
AY-P63H2 | 2,525 50 F R32 | 1.25 | 675 2.86 ( い ) 
AY-P22F 760 58 | A R32 | 064 | 675 3.86 (は ) 
AY-P25F 864 5.8 A R32 | 0.72 | 675 3.65 (は ) 
AY-P28F 967 5.8 A R32 | 0.95 | 675 3.89 (は ) 
AY-P40F 1.636 49 | © R32 | 093 | 675 3.13 (は ) 
AY-P56F2 2.244 5.0 EF R32 | 1.09 | 675 2.49 (は ) 
AY-P22D 760 58 | A R32 | 0.59 | 675 3.73 (は ) 
AY-P25D 864 5.8 A R32 | 0.67 | 675 3.52 (は ) 
AY-P28D 967 58 | A R32 | 095 | 675 3.78 (は ) 
AY-P40D 1.636 4.9 (@ R32 | 0.91 675 2.96 (は ) 
AY-P56D2 | 2244 50 | F R32 | 1.09 | 675 2.49 (は ) 
AY-P22S 760 58 | A R32 | 0.59 | 675 3.73 (は ) 
AY-P25S 864 58 | A R32 | 067 | 675 3.42 (は ) 
AY-P28S 967 5.8 | A R32 | 0.95 | 675 3.78 (は ) 
AY-P40S 1.636 49 | © R32 | 091 | 675 296 (は ) 
で す 。 ) カ タロ グ の 表示 例 を 用 いた 性 能 表示 の 見 方 に つい て 、 詳 し く は 一 般 社団 法人 日 本 冷凍 空調 ] 
法 に よる 店 頭 の 統一 省エネ ラベ ル の 目安 電気 料金 は 、(JIS C 9612:2005) の 期間 消費 
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画 プ ラズ マク ラス ター イオ ン 発 生 ユ ニッ ト 


AY-P80X2、-P71X2、-P63X2、AY-N80X2、-N71X2、-N63X2、AY-L80X2、-L71X2、-L63X2、 


1Z-C100S3(3 個 1 組 ) | AY.J80X2、-J71X2、-J63X2、AY-H80X2、-H71X2、-H63X2 希望 小売 価格 11.550 円 (税込 

1Z-C100S2(2 個 1 組 ) N-P シ リー ズ 、L-P シ リー ズ 希望 小売 価格 7,700 円 (税込 ) 
AY-P56X2、-P40X2、-P36X、-P28X、-P25X、-P22X、AY-N56X2、-N40X2、-N36X、-N28X、-N25X、-N22X、 

IZ-C100S1 AY-L56X2、-L40X2、-L36X、-L28X、-L25X、-L22X、AY-J56X2、-J40X2、-J36X、-J28X、-J25X、-J22X、 希望 小売 価格 3.850 円 (税込 ) 
AY-H56X2、-H40X2、-H36X、-H28X、-H25X、-H22X 

AZ-ZC7W3(3 個 1 組 ) AY-Z71SX、-Z63SX、-Z50SX、-Z40SX、-Z50VX 希望 小売 価格 11.000 円 (税込 ) 
AY-G80X2、-G71X2、-G63X2、AY-F71X2、-F63X2、AY-E71SX2、-E63SX2、AY-D71SX、-D63SX、 

AZ-ZC7W2(2 個 1 組 ) AY-C71SX、-C63SX、AY-B71SXF、-B71SX、-B63SX、AY-A71SX、-A63SX、-A50SX、AY-A50VX、 希望 小売 価格 7,700 円 (税込 ) 


AY-Z28SX、-Z25SX、-Z22SX、AY-Z40VX、-Z28VX、-Z25VX、-Z22VX 
P-H/F/D シ リー ズ 、N-H/D シ リー ズ 、L-H/D シ リー ズ 、J-H/D シ リー ズ 、H-H/D シ リー ズ 、 


“jj AY-G56X2、-G40X2、-G36X、-G28X、-G25X、-G22X、G-H/D シ リー ズ 、 
AY-F56X2、-F40X2、-F36X2、-F36X、-F28X、-F25X、-F22X、F-V/E/D シ リー ズ 、 
AzZ-AC7W1 AY-E56SX2、-E40SX2、-E36SX、-E28SX、-E25SX、-E22SX、E-EX/DX シ リー ズ 、 希望 小売 価格 4.400 円 (税込 ) 


AY-D56SX、-D40SX、-D36SX、-D28SX、-D25SX、-D22SX、D-VX/EX/DX シ リー ズ 、 
AY-C56SX、-C40SX、-C36SX、-C28SX、-C25SX、-C22SX、C-VX/EX/DX シ リー ズ 、 
AY-B56SX、-B40SX、-B36SX、-B28SX、-B25SX、-B22SX、B-VX/EX/DX シ リー ズ 、 
AY-A40SX、-A36SX、-A28SX、-A25SX、-A22SX、AY-A40VX、-A28VX、-A25VX、-A22VX 


⑱ プ ラズ マク ラス ターNEXT、25000 搭 載 モデ ル は 、 安 定 し て 高 濃度 プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン を 放出 する た め に 定期 的 に プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 ユニ ッ ト の 交換 が 田 ユ ニッ ト 交換 の 目安 


必要 で す 。 交 換 さ れ な か っ た 場合 、 プ ラズ マク ラス ター イオ ン の 効果 が 十分 に 発揮 で きま せん 。 信 使 用 開始 し て か ら 約 17.500 時 間 経過 後 (1 日 8 時 間 、 毎 日 使用 し た 場合 | 1 日 5 時 間 1 日 8 時 間 | 1 昌 24 時 間 
約 6 年 ) 、 交 換 サ イン と し て 、 本 体 の プラ ズ マ クラ スタ ー ラ ンプ で お 知ら せ し ます 。 約 19.000 時 間 経過 後 (1 日 8 時 間 、 毎 日 使用 し た 場合 約 6 年 6 ヶ月 )、 プ ラズ マク ラス ター イ 使用 で 使用 で 使用 で 
オン の 放出 を 停止 し ます 。※ ユ ニッ ト は お 客 様 自身 で 交換 で きま す 。 シ ャ ー プ マー ケティング ジャ パン (株 ) カ スタ マー サー ビス 社 ( 旧 シ ャ ー プ エン ジニ アリ ング (株 ) ) で も 対応 約 10 年 約 6 年 約 2 年 
致し ます 。 た だ し 交換 ユニ ッ ト の 費用 に 加え 、 工 料 、 出 張 料 が 別途 か か り ます 。 詳 し く は シャ ー プ マー ケティング ジャ パン (株 ) カ スタ マー サー ビス 社 に お 問い 合わ せく だ さい 。 届 = 貞 
田 室 外 機 の 風向 調整 板 
P-X シ リー ズ 、AY-P63H2、-P56H2、AY-P56F2、AY-P56D2、N-P/X シ リー ズ 、AY-N63H2、-N56H2、AY-N56D2、 
A 107mm | に P/X シ リー ズ 、AY_L63H2、-L56H2、AY-L56D2、J-X シ リー ズ 、AY-J63H2、-J56H2、AY-J56D2、H-X シ リー ズ 、 希望 小売 価格 8.800 円 (税込 ) 
mp 回 7 |AY-H56H2、AY-H56D2、G-X シ リー ズ 、AY-G56H2、AY-G56D2 
ーー 
デー AY-P40H2、-P40H、-P28H、-P25H、-P22H、AY-P40F、-P28F、-P25F、-P22F、AY-P40D、-P28D、-P25D、-P22D、P-S シ リー ズ 、 
ャ ーー AY-N40H2、-N40H、-N28H、-N25H、-N22H、AY-N40D、-N28D、-N25D、-N22D、N-S/N シ リー ズ 、 
コー AZ-GWHS1 AY-L40H2、-L40H、-L28H、-L25H、-L22H、AY-L40D、-L28D、-L25D、-L22D、L-S/N シ リー ズ 、 項 望 小売 価格 7.700 ロ (税込 
Az GWHL 1 | 790X 高 461X 奥 行 90mm) | AY-J40H2、-J40H、-J28H、-J25H、-J22H、AY-J40D、-J28D、-J25D、-J22D、J-S シ リー ズ 、 
AY-H40H、-H28H、-H25H、-H22H、AY-H40D、-H28D、-H25D、-H22D、H-S/N シ リー ズ 、 
AY-G40H、-G28H、-G25H、-G22H、AY-G40D、-G28D、-G25D、-G22D、G- Ss 
@ 室 外 機 吹き 出し 口 回 り の 4 ヶ所 に 風向 調整 板 を ネジ 止め し 吹き 出し 方 向 を 変え ます 。 介 お 客 様 ご 自身 で の 設置 は で きま せん 。 販 売店 に ご 相談 くだ さい 。 
画 か ん た ん リモ コン 画 Airest 専用 集 じ ん 脱臭 フィ ルター 
中 RC 希望 小売 価格 4,400 円 (税込 ) 半 で 換 の 目 密 
F AZ-LPSF2(2 枚 1 リー 議 | 布 望 小売 0 
(ニム エア コン 用 ) 2002 年 以降 の 生産 機種 に 適用 で きま す 。 0 L-P ン シリーズ | 5.500 円 (税込 ) | 約 18 ヶ 月 * 
か ん た ん リモ コン (一 部 機種 を 除く ) 
シャ ー プ ルー ム エ ア コン | 際 3 * 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1467) に 基づく 試験 方 法 に より 算出 。 1 日 に タバ コ 5 本 吸っ た 場合 の 目安 。 
ヤー ブリ ー ム エア コン | | 適用 機種 の 検索 は こち ら ご 使用 状況 や ニオ イ の 種類. 強く に よっ て は 、 お 手入れ や 交換 が 必要 に な る 場合 が あり ます 。 
em https://jp.Sharp/Support/ 
air_con/option.html 


QR コー ド は 、 ス マー ト フ ォ ン や タブ レッ ト 端 末 の バー コー ドリ ー ダ ー で 読み 取っ て くだ さい 。 


田 シ ャ ー プ マー ケティング ジャ パン (株 ) カ スタ マー サー ビス 社 取扱 別売 部 品 寸法 単位 (mm) 
画 リ モコ ン ホ ル ダ ー※1 画 室 外 機 天井 吊り 用 金具 画 室 外 機 壁掛 金具 田 室 外 機 屋根 据付 台 
項 望 小売 価格 660 円 (税込) NE | C-DG-L 希望 小売 価格 9,680 円 (税込 ) C-KG-L 希望 小売 価格 8.250 円 (税込 ) C-YUG-L 希望 小売 価格 ,260 円 (税込 


(流通 コー ド :205-214-0875) / 800 : 本 体 固定 寸法 
天井 固定 寸 1000 自 り KN 

@P_H/D、N-P/H/D、LP/H/D、J-H/D、 天 提 回 OO 00 500 (160~400) 語根 色 配 

H-H/D、G-H/D、F-V/E/D/K、 N“ さあ < で GO * A AME 
ーー 本 休 因 定 法 14°~3 


E-EX シ リー ズ に 適用 し て いま す 。 
希望 小売 価格 440 円 (税込 ) 


| 和 
| 体 固定 寸法 (100~700) 
3 | ME ラン 
入 = 
(流通 コー ド :205-214-1494) 818 bo 86 杜 で 81 で 他 夫 
@P-S、N-S/N、L-S/N、J-S、H-S/N、 | ー、 * 
寸法 、、 


G-S、F-S、E-DX/SD シ リー ズ に 適 
し て いま す 。 


体 固定 寸法 (70~940) 555~660 


760 


| 交換 用 空気 清浄 フィ ルター に つい て は 、https://jp.sharp/aircon/filter/ を ご 覧 くだ さい 。 


画 配 管 仕様 一 覧 
既設 配管 の 再 利用 OK! 資源 の 有効 活用 に 取り 組ん で いま す 。 BS 
@ 既 設 配管 は その まま 再 利用 が 可能 で す 。 洗 浄 の 必要 も あり ませ ん 。 (た だ し 、 配 管 厚 は 0.8mm で ある こと が 前 提 条 件 で す 。) 機種 名 D[5.6kW] シ リー ズ 、| 2.8/4.0kW]/ 
※ エ アコ ン の 故障 等 に より 、 ポ ンプ ダウ ン が で き な い 場合 、 配 管内 が 極端 に 汚れ て いる 場合 は 配管 洗浄 する か 新しい 配管 に 交換 し て くだ さい 。 N-P シ リー ズ S シ リー ズ 
@ 既 設 配管 の 再 利用 で も 、 従 来 冷媒 と 手間 は 変わ り ま せん 。 
@ 配 管 作 業 に お ける 「 氷 分 異物 混入 管理 」 は 従来 冷媒 (R22) と 全く 同じ レベ ル で す 。 ミー ジレ 15m 15m 
管長 | 語 」a 
(既設 配管 再 利 用 時 の ご 注意 ) on | 20 や 
古い エア コン を 取り 外す 際 に は 必ず ポン プ ダ ウン を 行い 、 冷 媒 ・ 冷 凍 機 油 の 回 収 を 行っ て くだ さい 。 
@ 配 管 厚 は 0.8mm が 前 提 条 件 で す 。 (JIS 規 格 の 配管 ) 最大 高低 差 10m 


介 フ レア は 新 冷媒 対応 に 再 加 工 し 、 ゅ 12.7mm の 既設 配管 の 場合 は フレ アナ ッ ト の 変更 が 必要 で す 。 


*15m を 超え る 場合 に は 、 冷 媒 を 1m あ た り 20g 補 充 し て くだ さい 。 


人 @ 既 設 配管 が 2 分 ( ゐ 6.35mm)・4 分 ( ゅ 12.7mm) の 場合 、 異 
R32 冷 媒 は 、R410A と 同等 の 設計 圧力 で あり 、 施 工 、 サ ービス 時 の 工具 、 部 材 等 は R410A と 同じ も の が ご 使用 に な れ ま す 。 径 継手 (現地 調達 ) を 使用 する こと で 、2 分 ( ゅ 6.35mm)・3 分 


8 05 | 能 で す 。 (2.8~5. 4 
※ 配 管 工具 は R32 また は R410A 用 を ご 使用 くだ さい 。※ 一 部 の 機種 で は 、 接 続 配管 径 の 仕様 が 異な り ます \69.52mm の 機種 に 由利 用 本 で お oN2:8 5K の 機 格 ) 
の で 、 こ の 場合 は 買い 替え 後 の エ アコ ン に 合っ た 新しい 配管 を ご 使用 くだ さい 。 


室内 機 取付 可能 寸法 に つい て 


美観 工事 の た め 、 室 内 機 取付 可能 寸法 、 配 管用 穴 を ご 確認 くだ さい 。 寸法 単位 (mm) 


【N-P シ リー ズ の 場合 】 【P-X シ リー ズ の 場合 】 【P-H シ リー ズ の 場合 】 
798 


7 
= = TT トー 
so LT て LK A sd の OL ナーー MG@= | 
44 55 71 44 
※ 室 内 機 の 最大 外形 寸法 は 295 
【P-F シ リー ズ の 場合 】 【P-D、P-S シ リー ズ の 場合 】 
790 | 770 
a し ja 貞 a mK 
6 51.5 
設置 に 際 し て の 留意 点 
効率 の よい 運転 と 点検 修理 の た め に 次 の よう な スペ ー ス が 必要 で す 。 
室内 機 
【N-P シ リー ズ の 場合 】 【P-X シ リー ズ の 場合 】 【P-H シ リー ズ の 場合 】 
天井 天井 天井 
50mm 以 上 | 50mm 以 上 30mm 以 上 ※ 
265mm 295mm 
壁 壁 
110mm Taomm 125mm )50mm 
hw a Eu 
| デー 165mm 
421mm 


【P-F シ リー ズ の 場合 】 


【P-D シ リー ズ の 場合 】 


天井 天井 天井 
50mm 以 上 | 50mm 以 上 | > 
“S68mm 283mm 283mm 
壁 壁 
吹出 ロ 
59mm 50mm | A 50mm TOmm )50mm 
120mm 
以下 ※ 
OE a = a a = 障害 物 a a 
※ 設 置 可 能 な 障害 物 の 奥行 き ※ 設 置 可能 な 障害 物 の 奥行 き ※ 設 置 可能 な 障害 物 の 奥行 き 


人 @ 宝 内 機 本 体 は 壁 か ら 左 右 と も 50mm 以 上 離し て 設置 し て くだ さい 。 倫 取 り 付 け 位置 を 決め る 際 に 、 上 下 風 向 ルー バー の 稼働 スペ ー ス が 確保 で き て いる か を ご 確認 くだ さい 。 ※ 気 流 パ ネル や 、 
上 下 風向 ルー バー の 仕様 は シリ ー ズ に より 異な り ま す 。 
※ 天 井 と の 隙間 が 30mm 以 上 100mm 未 満 の 場合 、 風 が 上 が りす ぎる た め 、P-X シ リー ズ は リモ コン で 上 風向 の 設定 変更 が 必要 で す 。P-H/F/D シ リー ズ は 「 な な め 上 」 以外 の 風向 も お すす めし ます 。 


室 外 機 


50mm 以 上 
( 壁 か ら ) 


室外 機 の 設置 スペ ー ス は 以下 の 条件 を お 守り 下さ い 。 

・ 右 図 の ⑧⑥⑥' の うち 少な く と も 2 方 向 は 付近 に 障害 物 が 
な いよ う 開 放す る 。 

・ 開 放し て いな い 方 向 は 右 図 寸法 以上 の 間隔 を と る 。 

・ 天 面 方 向 は 原則 と し て 開放 する 。 


原則 と し て 開放 
( 天 面 ) 


100mmg 
( 壁 か ら ) 


200mm 以 上 
の ( 璧 か 5) 


200mm 
( 改 仙 ) 


ユニ ッ ト 間 配線 の 太 さ に つい て 


据付 に 際 し て 必要 な 配線 の 太 さ は 2.0mm で す が 、 最大 電流 値 が 15A 以 下 か つ 配線 の 長 さ が 10m 以 下 の 場合 、 運転 電流 配線 の 長 さ ユニ ッ ト 間 配線 の 太 さ 
太 さ 1.6mm の ユニ ッ ト 間 配線 も 使用 で きま す 。 (移設 の 場合 は 太 さ 2.0mm の 配線 を 必ず 使用 し て くだ さい 。 ) 
ーーー ビー 崇 15A を 超え る 機種 = 
時 時 @2.0mm 
10m を 超え 
15A 以 下 の 機種 
10m 以 下 @2.0mm また は ゅ 1.6mm※ 


※ 移 設 の 場合 は ゅ 2.0mm の 配線 を 必ず 使用 し て くだ さい 。 


信連 転 時 |「 ポコ ポコ 」 と いう 音 が する こと が あり ます が 、 気 密 性 の 高い 部 屋 な ど で 換 気 扇 を 使用 する と き や 屋 外 で 強い 風 が 吹い て いる と き に 、 エ アコ ン の ドレ ン ホ ー ス か ら 外 気 が 吸引 され る 音 で あり 、 故 障 で は あり ませ ん 。 対 応 を 
ご 希望 の 場合 は 、 お 買い 上 げ の 販売 店 、 ま た は シャ ー プ マー ケティング ジャ パン 株 式 会 社 カス タマ ー サ ービス 社 へ ご 相談 くだ さい 。 (有料 ) @ 室 内 機内 部 の クリ ー ニ ング は 、 お 買い 上 げ の 販売 店 、 ま た は シャ ー プ マー ケティング 
ジャ パン 株 式 会 社 カス タマ ー サ ービス 社 へ ご 相談 くだ さい 。 エ アコ ン 内 部 の 洗浄 は 、 高 い 専門 知識 が 必要 で す 。 お 客 様 ご 自身 が 、 市 販 の 洗浄 剤 で 洗浄 され ます と 、 水 漏れ ・ 破 損 ・ 故 障 ・ 発 煙 ・ 発 火 の 原因 と な り ま す 。※1 ネジ 
は 入っ て いま せん 。 市 販 の ネジ を ご 使用 くだ さい 。 (M4 ト ラス 20mm) 。 


34 


画商 品 ご 理解 の た め に 


国 冷 暖房 両用 型 エ アコ ン 


さい 。 
⑯⑥ ヒ ー 


範囲 


お 部 


す 。@ 


健 


まる まで し ば らく 時 間 


転 は 止ま り 、 も と の 周 


の 補修 


ます 。@ 外 の 温 


ト ポ ン プ 式 の 


ー エ アコ ン に つい て 〇 イン バー ター エア コン は 、〉 
内 で 
に な る 場合 
ます 。 た と えば 外気 温 が 
CE RE な ど 、 条 件 が 悪 
消費 電力 も 多く な り ま す 。⑧ エ アコ 
に な り 、 販 売店 と よく ご 相談 の うえ 、 
部 屋 の すみ ずみ まで 風 の 行き 渡る 所 へ の 据え 付け が 望ま れ ま す の で 、 販 売 
@ 本 カタ ログ に 掲載 され た 製品 は 日 本 国内 仕様 で す 。 海 外 で は 使用 で きま せん 。 鍛 家 電 ワ イヤ レ 
ご 相談 くだ さい 。 倫 この カタ ログ の お 部 屋 の めやす が 幅 
援 房 効 果 が 異な る た めで す 。 こ の 

8~10 畳 

13~16m? 


は 、 そ の 


ス ア ダ プ ター を 接続 され る 
を も っ て いる の は 、 お 部 屋 の 構造 、 向 き な どの 条件 に よっ て 冷房 
カタ ログ で は JIS 規 格 に 基づき 、 右 記 の 条件 で 表示 し て いま す 。 
屋 の 条件 を 考慮 し て 販売 店 に 
性 能 部 品 の 保有 期間 は 製品 の 製造 
備 基準 に より 、 
が あり ます の で 、 販 売店 また 
相談 くだ さい 。 代 エ アコ ン 停止 
若干 量 の 電力 を 消費 し て いま す 。 長 時 間 ご 使 
信 赤 外線 搬送 リモ コン は 、 他 の 電気 機器 と の 相互 干渉 に より 、 受 信 不 可 や 誤 作 動 す る こと が あり 
m 転 の 際 に 断熱 材 の な い 壁 ・ 天 井 及 び 窓 に 発露 する 場 
自然 界 に 存在 する の と 同 程度 の 量 で 、 
康 に 支障 は あり ませ ん 。 輸 エ アコ ン 付 近 で は 、 フ ッ 素 樹脂 や シリ コー ン を 配合 し た 化粧 品 な ど は 
目 や ン シリコーン が 付着 し 、 プ ラズ マク ラス ター イオ ン が 発生 


用 


電気 


使わ な いで くだ さい 。 本 体内 部 に フッ 素 樹 
し な く な る こと が あり ます 。 


き の 外 気 気温 、 


度 ・ 湿 度 が 高い 時 、 冷 房 軍 
合 が あり ます 。 乾 微 量 の オゾン が 発生 し ます が 、 森 林 な どの 


続か つ 自動 的 に 変化 させ ます の で 、 快 適 で 効率 の よ 
屋 の 広 さや 構造 、 向 き な ど ! 
合 は 能力 を 反 


お 部 


高い 時 な ど 、 条 件 が 良い 場 


場合 、 販 売店 に 


ン を お 選び に な る 時 は 、 据 え 付 
お 決め くだ さい 。⑨ エ アコ ン を 


ご 使用 に つい て ① 外 気 に 含 まれ た 熱 を 集め 、 お 部 
る の が ヒー ト ポ ン プ で す 。(② 暖 房 能力 の 表示 は 日 本 産業 規格 C9612 に 定め られ て いる [〔 外 気温 7 で 、 
室温 20C] の 条件 で 運転 し た 場合 を 示し て いま す 。③ お 部 
が か か り ま す 。(④ 外 気温 が 下がり 、 湿 度 が 高 
き 、 そ の まま で は 暖房 効果 が 下がり ます 。 そ の た め 自 動 除 定 装 置 が 働き ます が 、 こ の 
E 転 に 戻る まで 5 へ 15 分 程度 の 時 間 が か か り ま す 。 な お 、 a 
室外 ユニ ッ ト か 湯気 や 水 と な っ て 出る こと が あり ます 。: 排水 工事 を され る 場合 は 販売 
(有料 )⑤ 外 気温 が 低 す ぎ て 能力 が 不足 する 場 
暖房 の 特性 と し て 、 外気 温 が 下がる に つれ 、 


合 は 、 他 の 


えて 運転 


ける お 部 


屋 全体 を 暖め る 温 風 循環 式 で すか ら 、 暖 
い 時 に は 室外 の 熱 交換 器 に 回 が つ 


上 と 人 用 レ て 上 全く だ さい 。 
暖房 能力 も 低下 し ます 。(⑦ イ ン バ ー タ 
令 暖 房 能 力 を カタ ログ に 記載 され て いる 最大 、 最 小 の 
い 運 転 を 行い ます 。 〇 実際 に お 使い 
こよ り 、 能 力 値 、 消 費 電力 値 は 変わ り 
し ます の で 、 消 
悪い 場合 は 能力 を 大 きく し な けれ ば な ら な い の で 、 そ の 分 
屋 の 面積 や 条件 を お 調べ 
居 え 付け る 場所 は 、 障 害 物 の な い お 
店 と よく ご 相談 くだ さい 。 


屋 に 運ん で 暖房 す 。 画 エ アコ ン 8 


設置 ・ 移 設 


販売 店 に ご 相談 


Me 
が 。 生じ る 場 


ご 相 肛 MC 


設置 は 避け て くだ さい 。 ま た 、 


合 が あり ます 。 こ の 場合 
画 塩害 に つい て 海浜 地 
お 求め の 販売 店 と よく ご 相談 くだ さい 。 
画 省 エネ の た め の 上 手 な 使い 方 ① 温 度 設定 は 


炎 く だ さい 。 な お 、 ご 使 


区 や 温泉 地帯 な 


電力 も 少 


効 に … 


漏電 し ゃ 了 断 器 取付 
力 会 社 の 最寄り 


ご 相談 くだ さい 。 但 エ アコ ン 
切 後 10 年 で 


の 営業 所 に ご 
中 も マイ コン 機能 保持 の た め 
に な ら な い 場 


の 必要 な 場合 


木造 平屋 南 向 き 
和室 の 場合 8 崇 


生 信 交信 
当 守 の 場 人 10 | 全 料 金 


合 は 電源 プラ グ を 抜い て くだ さい 。 


め に 温度 調節 を 。 例 え 
す 。② フ ィ ル ター は いつ も 清潔 に … 
掃除 を せ ず に ゴミ や ホコ 
・ お や すみ の 時 や 、 お で か け の 時 、 タ イマ ー を 活用 


園 カタ ログ に つい て @ カ タ 
店 に お た し か めのう え 、 お 選び く 
ご 容赦 くだ さい 。 ) 食 製 品 改 良 の た め 、 仕 様 の 一 
成 で す 。 画 面 及 び 商 品 の 色調 
あら か じ め ご 了承 くだ さい 。 亀 「 取 扱 説明 書 ] が シ 
https://jp.Sharp/Support/air_con/download. 
イト を ご 参照 くだ さい 。https://jp.Sharp/corpora 
園 QR コ ー ド か ら 誘 導 さ れる サイ ト に つい て の ご 注意 る @ 当 サイ ト 及 び 動 画 の 視聴 は 無料 で す が 、 
ー ド は 株 式 会 社 デン ソー ウェ ー ブ の 登録 商標 で す 。 


すべ て 、 ハ メ コ ミ 合 


グリ ー ン 購入: 
適合 商 品 


ば 冷房 時 は 1 で 高め 、 
フィ ルター 


が 省け ます 。(④ 室 外 機 の まわ り を ふさ が ず に ・ 
電気 の ムダ に な り ま す 。⑤ 窓 に は 


は お 客 様 の ご 負担 と な り ま す 。@QR コ 


「 グ リー ン 購 入 法 」 適合 商品 に つい て 
ン 呈 和 法 | この マー ク の つい た 商品 は 、 グ リー ン 購 入 法 ( 国 等 に よる 環境 物品 等 の 調達 の 

め る 基準 を クリ ア し て いる 、 環 境 に 配慮 し た 商品 で す 。 

慮 し た 商品 の 優先 購入 を 義務 づけ る 法律 で 、 


カー テン ・ ブ ライ ン 


グ に 掲載 され た 機種 の 中 で 、 品 
だ さい 。 ( 文 印 の 商品 は 数 量 に 


推進 等 に 関す る 法律 ) が 定 
「 グ リー ン 購 入 法 」 と は 、 国 の 各 機 関 な ど に 対し 、 環 


ど 、 周 田 


適切 に … 
暖房 時 ( 
の 目 づま り は 、 冷 


室外 機 の 吹出 口 
を 


ャ ー プ エア コン の ホー 


G/eCO/jmoSS/ 


境 に 配 


冷え すぎ 、 


芝 に 際 し て 切削 油 な ど 鉱 物 油 の 立ち 込め る 場所 、 工 場 な ど 電 圧 変動 の 
多い と ころ 、 電 磁 波 を 発する 作業 場 、 調 理 場 な ど 油 の 飛 涼 や 蒸 気 の 多 いと ころ 、 動 物 の 

な ど ア ン モ ニア の 影響 を 受け る と ころ 、 サ ン ル ー ム な ど 長 時 間 直 射 日 光 が 室内 機 に あたる と ころ へ の 

車両 船舶 へ の 設置 は で きま せん 。 移 記 

用 の エア コン の 中 に は 移設 時 に 

に は 冷媒 封入 費用 が 必要 で す 。 

の 環境 が 特殊 な 場所 で ご 使 


立 を され る 時 は 、 お 買い 求め の 
度 冷媒 を 封入 する 必要 が 


2001 年 4 月 1 日 か ら 施行 され まし た 。 (地方 公共 
適合 し た 商品 を 選択 する よう に 推進 され て いま す 。) 


国 | 


団体 、 


業者 や 


援 め すぎ に な ら な いよ う 、 ご こま 
1C 低 めで それ ぞ れ 約 10% も 省エネ に な り ま 
援 房 効 果 を 弱め ます 。 例 えば フィ ルター 
リ 等 が つま る と 、 電 気 代 で 約 5 て 10% の ムダ 使い に な り ま す 。⑬ タ イマ ー を 有 
し て 必要 な 時 間 だ け 運 転 し まし ょ う 。 電気 の ムダ 
に 障害 物 が ある と 、 冷 暖房 効果 を 憎め 
・ 冬 の 日 中 は 日 光 を 入れ 、 夜 間 は カー テン ・ ブ ラ 
イン ド で 室内 の 熱 の 漏れ を 防ぎ まし ょ う 。 と くに 夏場 は 直射 日 光 を 防ぐ と 、 約 5%% の 省エネ 効果 が あり ます 。 

切れ に な る も の も あり ます の で 、 販 売 
限り が あり ます の で 、 品 切れ の と き は 
部 を 予告 な く 変更 する こと が あり ます 。 欠 画 面 
は 印刷 の た め 実 物 と は 異な る 場合 も あり ます の で 
ムペ ー ジ で ご 覧 に な れ ま す 。 
html@J-Moss の 対応 に つい て は 、 次 の ウェ ブサ 


に 対し て も 、 で きる 限り 同 法 に 


尿 が か か る 


用 に な る 場合 に は 


は 


人 @ 地 球 


環境 保全 へ の 取り 組み [エコ ロジ ー エ ョ 
この 工事 に は 専門 工具 や 専門 的 な 知識 ・ 技 術 を 必要 と し 作業 時 間 を 要 し ます の で 、 工 事 費 


] (真空 ポン A Ol * 温 暖 化 防止 の た め 、 据 付 工事 の 際 に も 冷 
の 影響 も 想定 され ます が 、 地 球 環境 保全 の た め 、 適 切な 据付 工 ョ 


の 実施 に 


媒 を 大 気 に 放 出し な い 「 エ コロ ジー 工事 」 を 推進 し て お り ま す 。 
ご 理解 くだ さい ます よう お 願い いた し ます 。 


シャ ー プ 株 式 会 社 SAS 事 業 本 部 は 、ISO (国際 標準 EE ルー ム エ ア コン 保証 期間 の お 知ら せ 
1s09001 ISO14001 化 機構 ) が 制定 し て いる 品質 マネ ジメント シス テム に 一 般 社 団 法人 日 本 冷凍 空調 工業 会 の に = 
(Ss) 登録 人 関す る ISO9001、 環 境 マ ネジ メン トシ ステ ム に 関す る ルー ム エ ア コン 自主 設定 制度 に 合鍵 冷媒 回 路 | 保証 期間 『 つ 年 
Voda </ ISO14001 の 認証 を 取得 し て いま す 。 され て いる 工場 で 製造 され た 製品 に は 、 ョ 
Na | A | 0 人 能 に 関す る 高い 人 性 を 示す 検定 証 | | | その他 | 保証 期間 年 
1993 年 MM) 2006 年 シャ ー プ 株 式 会 社 SAS 事 業 本 部 が 貼付 され て いま す 。 (一 部 の ハウ ジン グ | | る 冷媒 回 路 と は 、 圧 縮 機 、 冷 却 器 、 北 縮 器 、 
0 日 大 阪 府 八尾 市 北 亀 井町 3 丁目 1 番 72 号 エア コン に は 適用 し て いま せん ) 本 体 配管 な ど を 示し ます 。 

ご 使用 の 前 に 、「 取 扱 説明 書 ] と 「 工 事 説明 書 ] を よく お 読み の うえ 正しく お 使い くだ さい 。 

但 こ の カタ ログ に 掲載 の 商品 は 一 般 家庭 用 で す 。 イ ヌ ・ ネ コ な どの ペッ ト の 管理 、 動 物 の 飼育 、 植 物 の 栽培 、 食 品 ・ 精 密 機器 ・ 美 術 品 の 保存 な どの 特殊 用 途 に は 使用 し な いで くだ さい 。 
安全 に 関す る 品質 の 劣化 や 低下 、 も し く は エア コン の 故障 、 生 物 の 正常 な 生育 の 障害 な どの 原因 に つなが る こと が あり ます 。 @ エ アコ ン に は 電気 工事 等 が 必要 で す 。 お 買上 げ の 販売 店 又は 専門 
se | 業者 に ご 相談 くだ さい 。 配 線 等 の 据え 付け 工事 に 不備 が ある と 感電 や 火災 の 原因 に な る こと が あり ます 。 人 者 指定 の 冷媒 (R32/R410A) 以 外 は 絶対 に 使用 (冷媒 補充 ・ 入 替え ) し な 
CC? 局 いで くだ さい 。 指定 の 冷媒 (R32/R410A) 以外 を 使用 され た 場合 、 機 器 の 故障 や 安全 性 の 確保 に 重大 な 障害 (火災 ・ 爆 発 ) を も た ら す お それ が あり 、 弊 社 は 一 切 その 責任 を 負い ませ ん 。 

封入 冷媒 の 種類 (R32/R410A) に つい て は 、 機 器 付属 の 取扱 説明 書 及 び 機 器 本 体 の 銘板 に も 記載 し て いま す 。 欠 お 客 様 自身 で エア コン の 据付 ・ 取 外し 等 の 諸 工事 を 行わ な いで 

くだ さい 。 作業 中 に 機器 の 落下 や 破裂 等 に より 重大 な ケガ を も た ら す お それ が あり ます 。 

以上 の こと を 守ら な か っ た 場合 は 、 機 器 の 故障 や 安全 性 の 確保 に 重大 な 障害 を も た ら す お それ が あり 、 弊 社 は 一 切 その 責任 を 負い ませ ん 。 

エア コン エア コン の クリ ー ニ ング は 、 高 い 専門 知識 が 必要 で す 。 お 客 様 ご 自身 で エア コン 内 部 の 洗浄 を し な いで くだ さい 。 誤っ た 方 法 で クリ ー ニ ング を 行う と 、 内 部 に 残っ た 洗浄 剤 で 樹脂 部 品 の 破損 ・ 電 気 
ンク 部 品 の 絶縁 不良 な ど が 発生 し 、 最 悪 の 場合 は 、 発 煙 ・ 発 火 に 至る お それ が あり ます 。 過去 に エア コン クリ ー ニ ング を 行い 、 下 記 の 症状 が 出 て いる 場合 は 、 電 源 プ ラグ を 抜い て 、 必 ず 販 売店 に 点検 
ご 注意 を ご 依頼 くだ さい 。 欠 風量 が 調節 で き な い 。 停止 し て も 風 が 止ま ら な い 。 倫 異 常 な 音 や ガタ ガタ と 振動 が する 。 劉 運 転 し て も すぐ に 停止 する 。 但 こげ 臭い に お い が す る 。 
経年 劣化 に 係る | 但 ル ー ム エア コン は 長期 使用 製品 安全 表示 制度 の 対象 商品 で す 。 食 機 器 本 体 に は 「 製 造 年 ] 「 設 計上 の 標準 使用 期間 ] [経年 劣化 に つい て の 注意 喚起 ] の 表示 を し て お り ま す 。 倫 長 期 
安全 上 の ご 注意 | に わた りお 使い いた だ く と 発火 ・ け が 等 の 事故 に 至る お それ が あり ます の で 、 音 や に お いな ど 製 品 の 変化 に ご 注意 くだ さい 。 


る ⑧@ ス イッ チ を 入れ て も 動か な い 時 が ある 。 搬 コー ド を 折り 曲げ る と 通 
切れ な い 時 が ある 。 但 本 体 ケ ー ス が 変形 し て いる 。 但 モ ー タ ー の 回 転 が 止 まっ た り 遅 か っ た り 不 規則 な 時 が ある 。 旬 その 他 
の 異常 や 故障 が ある 。 


長年 ご 使用 の エア コン の 点検 を / こ ん な 症状 は あり ませ ん か ? 
@ 電 源 コ ー ド や プラ グ が 異常 に 熱い 。 久 電源 プラ グ が 変色 し て いる 。 久 焦げ くさ い 臭 い が する 。 但 ブ レー カー が 頻繁 に 


落ち る 。 倫 架 台 や 吊り 下げ 等 の 取付 部 品 が 腐食 し て いた り 、 取 付 が ゆる ん で いる 。 欠 室 内 機 か ら 水 漏れ が する 。 


電 し た り 、 し な か っ た りす る 。 但 自 動 的 に 切れ る は ず な の に 


修 


故障 や 事故 防止 の た め 、 ス イッ チ を 切り 、 電 源 プ ラグ を コン セン 
ト か ら 抜 き 、 必 ず 販 売店 に 点検 を ご 依頼 くだ さい 。 な お 、 点 検 ・ 


軒 に 要する 費用 は 、 販 売店 に 


ご 相談 


談 く だ さい 。 


@ ご 購入 


「 保 証書 」 


の 際 は 、 購 入 年 月 日 ・ 販 売店 名 な ど 所 定 の 事項 を 記入 し た 
を 必ず お 受け と りく だ さい 。 但 製 造 番号 は 、 安 全 確保 上 重要 


較 [ オ ー プ ン 価 格 」 の 商品 は 、 希 望 小売 価格 を 定め て お り ま せん 。 価 格 に つい て は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 


ご 愛用 家電 の 
登録 で も っ と 
便利 に 快適 に 


國 こ の カタ ログ に つい て の お 問い 合わ せ は 、 お 近く の 販売 店 に 
ご 質問 、 お 困り ご と は 、 気 軽 に アク セス 。 し っ か り ア シス ト ! 


人 に 寄り 添う 、 シ ャ ー プ の 会 員 サー 


$$ COCORO MEMBERS Sc 


ビス 


回 喘 回 
https://cocoromembersJjp.sharp/ 寺 紀 


ご 相談 くだ さい 。 も し 、 販 売店 で お 分 り に な ら な いと き は 、 下 記 の 「 お 客 様 ご 相談 窓口 | に お た ず ね くだ さい 。 


な も の で す 。 お 買い 上 げ の 際 は 、 商 品 本 体 に 製造 番号 が 表示 され て い 
る か お 確か めく だ さい 。 


ea COCORO STORE 2 ン ラ イン スト ア 


ャ ー プ の 


か ら で も で 利用 
いた だ け ま す 


https://jp.sharp/support/ 


= 


@ お 客 様 ご 相談 窓口 
回 定 電 語 か ら は 
フリ ー ダ タイ ヤル 
失 帯 話 か ら は 
ナビ ダイ ヤル 


gg. 0120-078-178 
= ク 0570-S50-449 


※ フ リー ダイ ヤル ・ ナ ビ ダ イ ヤル を ご 利用 いた だ け な い 場合 は 、050-3852-5405 


(受付 時 間 〉 (年 末年 始 を 除く ) 
〇 月 曜日 ~ 土 曜日: 午前 9 時 午後 6 時 
日 曜日 ・ 祝 日 午前 9 時 ~ 午 後 5 時 


シャ ー プ 株 式 会 社 

本 社 〒590-8522 / 適正 な 表示 を ) 
大 阪 府 堺 市 堺 区 匠 町 1 番地 ンー、 
https://jp.sharp/ 

この カタ ログ の 内 容 は 、 ゆめ 
ら 02 ら 年 6 月 現在 の も の で す 。 表示 を 正しく 
H.300 | AY2206P 家電 公 取 協 会 員 / 


に ルン ル . く 
責任 ある 木質 資源 を 
し た 紙 


YJ 


ESC 


wwwfs.org 


FSC® C020779 


画 お 求め は 信用 と 技術 を 誇る 当店 で 


@ こ の カタ 
@⑯ こ の カタ 


グ は 環境 に 配 
グ は 環境 に 配 


慮 し た FSC" 認 証紙 を 使 


画 ア フタ ー サ ービス の お 申し 込み は お 買い 上 げ の 店 へ 


HH し てい ます 。 


VEGE7AP/ 
GILINK 


慮 し た 植物 油 イ ン キ を 使 


し て いま す 。 


